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LEGGI E DECRETI 


DEURETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
13 febbraio 1964, n. 185, 
Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei 
lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radia: 


zioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell’energia 
Ì 


nucleare. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione: 

Visto l'art. 14 della legge 81 dicembre 1962. n. 1860. 
che delega il Governo ad emanare norme per la sicu- 
rezza degli impianti e per la protezione dei lavoratori 
e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti; 

Udito il Comitato nazionale per lenergia nucleare; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi- 
nisiri di concerto con il Ministro per Findustria ed il 


commercio, coi Ministri per gli affari esteri, per Vin.‘ 


terno. per la grazia e giustizia, per il lavoro e la pre- 
videnza: sociale. per la marina mercantile e per la sa- 
CA: 


Decreta: 


Caro I 
NORME GENERALI 


Art. 1. 
Campo di applicazione 


Le attività che implicano la detenzione. Vimmagaz- 
zimamento, la produzione, l'utilizzazione, la manipola- 
zione, il trattamento e l'eliminazione di sostanze radio- 
attive naturali o artificiali debbono essere compiute in 
nodo da garantire nella maniera più efficace la sicu- 


rezza degli impianti e la protezione sanitaria dei la- | 


voratori e della popolazione contro i pericoli delle ra- 
diazioni ionizzanti. 
Le attività stesse debbono pertanto essere svolte con- 


formemente alle disposizioni della presente lesge, qua-: 
gge, Q i 


dora per quantità di radicattività e per attività speci- 
fica esse possano implicare i pericoli di cui al comma 
precedente. ° 

fon decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta del I'residente del Consiglio dei ministri di 
concerto con il Ministro per l'industria e per il com- 


mevcio. per l'interno, per il lavoro e la previdenza so- | 


ciale, per Ja marina mercantile, per la sanità, sentito 
il Comitato nazionale per lenergia nucleare ed il Con- 
siglio interministeriale di coordinamento di cui all’ar- 
ticolo 10 in relazione ailo stato degli sviluppi della 
tecnica ed ai valori indicati da competenti organi in- 
ternazionali, sulla base del eriterio previsto dai commi 
precedenti, sono determinate per ie aitività indicaie 
al primo comma del presente articolo le quantità di 
Tadiaottività, le attività specifiche o concentrazioni. e 
le intensità di dose di esposizione soggette alle prescri. 
zioni della presente legge. 


Art. 
Macchine radiogene 


o 


i Le disposizioni della presente legge si applicano al- 


itresì alle macchine radiogene il cui impiego possa de- 
i terminare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavorà- 
tori e la popolazione. 
{ T tipi di macchine il cui impiego possa determinare 
tali rischi sono definiti con decreto del Presidente delia 
i Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio 
sdei Ministri di concerto con il Ministro per industria 
8 per il commercio, per Pinterno, per il lavoro e la pre- 
i videnza sociale, per la sanità, sentito il Comitato na- 
| zionale per l'energia nucleare e il Consiglio intermini- 
isteriale di coordinamento di cui all'art. 10. 

Art. 3. 
Campo di applicazione per gli impianti nucleari 


La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari 
sono. ai fini della sicurezza nucleare e della protezione 
i sanitaria. sottoposti alla disciplina della presente legge, 


i 


| 
i 


i Caro TI 
DEFINIZIONI 


Art. d. 


Itinvio alle definizioni della legge sull'impicyo pucifieo 
dell'energia nucleare 


Der l'applicazione della presente legge valgono, in 
quanto nella stessa non sia diversamente disposto, le 
i definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 
1962, n. 1860. comprese quelle relative alla responsa - 
bilità civile, nonchè le definizioni contenute negli ar- 
ticolìi seguenti. 


Art. 5. 


Definizioni di termini fisici, biologici e tecnici 


Per lPapplicazione della presente legge valgono le 
seguenti definizioni : 

a) Nurlide: specie atomica definita dal numero di 
massa, dal numero atomico e dallo stato energetico del 
I nucleo ; 

b) Radiazioni ionizzanti: radiazioni capaci di de- 
terminare la ionizzazione nei materiali presenti nello 
spazio nel quale si propagano. A seconda della specie 
esse possono essere elettromagnetiche 0 corpuscolari; 

e) Disintegrazione (radioattiva): processo di vot- 
tura spontanea di un nucleo di un atomo, con emissione 
di una particella, o di un fotone, o di entrambi; 

d) Radioattività: fenomeno di disintegrazione 
ispontanea di un nuclide, con emissione di una parti- 
| cella 0 di un fotone o di entrambi, che comporti la for- 
! mazione di un nuovo nuclide ; 

e) Attività (di un materiale radioattivo): numero 
RE disintegrazioni nell'unità di tempo. JT/attività si 
j esprime in curie; 

| 1) Sostanza radioattiva: ogni sostanza che presen» 
| ti il fenomeno della radioattività; 
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8) Fondo naturale di radiazioni: insieme delle ra- 
diazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali ter- 


scolare ad essa associata per 0,0012938 crammi di ari 
produce, in aria, ioni portanti una unità elettrostatica 


restri e cosmiche; di quantità di elettricità dell’uno e dell'altro segno. 
h) Sorgente (di radiazioni ionizzanti): macchina 

radiogena (apparecchio generatore di radiazioni) 0 so- Art. 7. 

stanza avente la capacità di emettere radiazioni ioniz- Definizioni delle dosi 


zanti; 

i) Contaminazione (radioattiva): inquinamento di 
un materiale o di yn ambiente o di un organismo vi. a) Dose assorbita (di qualsiasi radiazione iouiz. 
vente, prodotto da sostanze radioatrive. Per quel che cante): quantità di energia ceduta dalle particelle io- 
concerne i lavoratori la contaminazione può essere! nizzanti alla unità di massa della sostanza îrradiat 
esterna (cutanea o mucosa) o interna: {nel panto preso in esame, quale che sia la natura dellu 

1) /ncorperazione: contaminazione interna nella | radiazione ionizzante utilizzata. L'unità di misntva del- 
quale sostanze Faggio partecipano al metabolismo ila dose assorbita è il rad; 
dell'organismo o a processi organici ; 


Per l'applicazione della presente legge valgono le 
seguenti definizioni: 


b) Dose di esposizione (ai vaggi N o gamma, in us 
ri) Zrradiaz ‘ione: qualsiasi espusizione a radiazioni! feferminato punto): è la misura delle radiazioni in 
ionizzanti. Sono irradiazioni esterne quelle nelle quali | funzione della capacità di produrre ionizzazione. L'yni- 
la sorgente di irradiazione è situata all’esterno dell’or- {tà di misura della dose di esposizione ai raggi N o 
ganismò; irradiazioni interne quelie dovute alla incor- {gamma è il roentgen: 
porazione di sostanze radioattive; c) Efficacia biologica relativa: corrisponde al rap- 
n) Zrradiaziane eccecionale concordata: esposizio- | Porto tra una dose di raggi N presa come riferimento 
ne alle radiazioni ionizzanti di persona esposta per ra-|e 1a Jose delle radiazioni ionizzanti considerate, che 
gioni professionali, preventivamente valutata e accet produce Jo stessa effetto biolagica; 
tata; | d) Dose biglagica ejficace: è determinata dal pro- 
dotta della dase assorbita in rad per il valore numerico 
della efficacia. biologica relativa. La dose biologica 
efficace è espressa iu fem; 


o) Radiotossicità: tossicità dovuta alle radiazioni | 
jonizzanti emesse da un naclide radioattivo incorpora- 
to; tale tossicità dipende dalie caratteristiche radioat. me i MENTONE . 
tive, d dal metabolismo dell'elemento nell'organismo 01 . e) Dose individuate: dose di radiazioni ionizzanti 
nell'organo e dal suo staro chimico e tisico; ricevufa da nn individuo durante un determinato in- 


tervallo di tempo; 

p) Sorgente sigillata: sorgente formata da sosfan- \ 10: E: sauce *É | 
ze radioattive solidamente incorporate in matezie so ( di i i... Ra IRSGr: Ja 
x 5 È Noe: . ‘ : . Le . la N < Le ; i e ii ‘ 
lide e inattive, o sigillate in un involucro inattivo, che | *!P®- ‘2 Somma di Lulte te cos qualun(ue Ne sa ld 
Rial mia ie eva Isorgente. ricevute da un individuo, eseluse quelle pro- 

E sisfenza »s “ie To evdare ì «{ ; K DEAR 7 l NR s 

Di - » e ; d È e : venienti dal fondo naturale di radiazioni e da esami e 
dizioni normali di impiego, qualsiasi dispersione di so- cure mediche: 
stanze radioattive e qualsiasi possibilità di contamina. CI % . dle et 
Ziofid: 2) Dosc alla popolazione: dose di radiazioni ioniz- 

Ì sl . izanti ricevuta dalla popolazione durante un determi. 

q) Sorgente nan sigillata: sargento avente tali ca- 


dERL ì Ni ; o .inato intervallo di tempo, ponderata in funzione dei 
ratteristiche da non consentire di prevenire qualsiasi! gu{i demografici, 


dispersione di sostanze radioattive e qualsiasi rischio 
di contaminazione, 


lì) Dosi massime dna (con sufficiente mar, 
gine di sicurezza: dosi di radiazioni ionizzanti che, 
allo stato attuale delle cognizioni, nan sano suscetti- 
Dili di causare alterazioni notevoli nè all’individuo nel 
Definizioni di unità di misure corso della sua vita, nè alla popolazione, Tali dasi 
sono fissate tenendo conto delle irradiazioni ricevute 
dagli individui o dalla popolazione, eseluse quelle pro- 
venienti da) fondo naturale di radiazioni e quelle pro- 

a) curi: quantità di nuclide radioaitivo nella qua-!venienti da esami e cure mediche; 
le il numera di disintegrazioni per secondo è di 8,7 x i) Concentrazione massima anmissibile di un nu- 
x 10: esso rappresenta l’unità di radioattività ; clide radioattivo: concentrazione di un nuclide radioat- 

b) rad: unità di misura della dose assorbita; 1 tivo nelParia inalata e nell'acqua potabile, espressit 
rad è ‘ugnale a 1009 Cao per griunmo di sostanza irra- jin unità di radioattività per unità di volume, tale du 
diata, ni punto preso | in esame; dare la dose massima ammissibile, con riferimento 


c) rem: dose di radiazioni ionizzanti che, assor- determinate condizioni di esposizione, 
bita dal corpo amano produce un effetto biologico iden- Art. 8 
tico a quello prodotto nello stesso tessuto dall'assorbi. 
mento di un rad di raggi X. I raggi X usati come rife- 
rimento sono quelli che producono una ionizzazione spe- 
citica media uguale a 100 coppie di ioni per micron dif per i'applicazione della presente legge valgono ..le 
pereorso in acqua. Ciò corrisponde a raggi N di circa | seguenti definizioni di particolari impianti nueleari a 
250 chilovolt; documenti relativi: 

d) roentgen: unità di misura della dose di esposi- a) Reattore nucleare: ogni apparato destinato ad 
zione di raggi No gamma, tale che l'emissione corpu- (usi pacifici progettato od usato per produrre una rea. 


Art. 6. 


Por l'applicazione della presente legge valgono le 
seguenti definizioni : 


Definizioni di particolari impianti nucleari 
e documenti relativi 
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zione nueleare a catena, capace di autosostenersi in 
condizioni normali o accidentali, anche in assenza di 
sorgenti neutroniche. 

b) Complesso nucleare sottocritico: ogni apparato 
progettato od usato per predurre una reazione nu- 


di controllo e i dispositivi di protezione. ed i sistemi 
di raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamen- 
to e scarico) dei rifiuti radioattivi; 

+ studio analitico di possibili incidenti derivan: 
ti da mal funzionamento di apparecchiature o da er- 


cleare a catena, incapace di antosestenersi in assenza | POR di operazione, e delle conseguenze previste, in 
‘ ‘ . 0» st . : © | pelazio alla slicurezz: «leg F all: pr VA! sile 
di sorgenti di neutroni, in condizioni normali o acci-!Felazione alla sicurezza nucleare e alla protezione sù 


dentali. 


c) Impianto nucfeare di potenzia: ogni impianto | 


industriale, dotato di un reattore nincleare, avente per 
scopo la utilizzazione delFenergia o delle materie tis- 
sHf prodotte a fini industriali. 

d) [Impianto nucleare di ricerca: ogui impianto do- 


tato di um reattore nucleare in eni energia o le mate. 


tle fissili prodotte non sono utilizzate a fini indu. 
striati. 

e) [Impianto nucleare per il trattamento di combi 
stibili irradiati: agni impianto progettato o usato per 
trattare materiali contenenti combustibili nueleari 
irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essen 
4ialmente da laboratori per studi e ricerche che con- 


fengono meno di 1098 cure di prodotti di fissione e! 


quelli a fini industriali che trattano materie che non 
presentano un'attività dei nrodotti di fissione supe- 
riore a 0,25 millientie per grammo di uramo 235 ed 
nua concentrazione di plutonio inferiore a 10° gram- 
im per grammnio di uranio 235, 1 quali ultimi sono 
considerati aggregati agli nipianti di cu alla let- 
tera f). 

f) [Impianto per la preparazione e per la fabbrica- 
sione delle malcrie fissili speciali e dei combustibili 
nucleari: pgni impianto destinato a preparare o a fab- 
bricare materie fissili speciali e combustibili nucleari ; 
sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono 
esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da labo- 
ratori per studi e ricerche che non contengono più di 
350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio 
o tirano 2833 o quantità totale equivalente. 

2) Deposito di materie fissili speciali o di combu- 
stibili nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte 
degli impianti di cui alle lettere precedenti, è destinato 
dl deposito di materie fissili speciali o di combustibili 
nucleari al solo scopo dell’immagazzinamento in quan- 
tità totali superiori a 350 grammi di uranio 235, oppu- 
re 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantità 
totale equivalente. 

h) Rapporto preliminare, rapporto intermedio € 
rapporto finale di sicurezia: documenti o serie di do- 
cumenti tecnici contenenti le imformazioni necessame 
ner l'analisi e la valutazione della installazione e del- 
Vesereizio di un reattore o impianto nucleare, dal pun- 
tp di vista della sicurezza nueleare e della protezione 
sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i 
pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre 
una analisi ed nna valutazione di tali pericoli, In par- 
tifolare i documenti debbono contenere una tratta- 
zione degli argomenti seguenti: 

1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche, me- 
teorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche; 
2) edifici ed eventuali strutture di contenimento ; 


3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo in- 
sieme e nei suoi sisteni componenti ausiliari, inclusa 
la strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi 


i Ditaria ; 


5) stadio analitico delle conseguenze previste, in 


- relazione alla protezione sanitaria, di scarichi radieat- 
‘tivi durante le fasi di normale esercizio e in casa di 
situazioni accidentali o di emergenza ; 

6) misure previste ar nm della prevenzione e 
protezione antincendio. 

II rapporto è denominato preliminare se mferito al 
progetto di massima; finale, se riferito al progetto de- 
i timitivo. HM rapporto intermedio precede il rapporto 
i finale e contiene te informazioni, Fanattisi e la valuta: 
zione di eni sopra è detto, con ipotesi cautelative ri- 
spetto a quelle del rapporte finale. 


1) Regolamento di esercizio: dueumento che speci. 
fica Vorganizzazione e le funzioni in eondizioni nor- 
mali cd eccezionali del personale addetto alla direzio- 
re, alla conduzione e alla mannienzione di un impianto 
inueleare, nonchè alle sorveglianze fisica e medica delta 
protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo 
ed avviamento. 

1) Manuale di operazione: Vinsieme delle disposi. 
zioni e procedure operative relative alle varie fasi di 
esercizio normale e di manntenzione dell'impianto, nel 
suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonchè le 
i procedure da seguire in condizioni eccezionali. 


m) Specifica tecnica di prova; documento che de- 
scrive fe procedure e le modalità che debbono essere 
applicate per l'esecuzione della prova ed i risultati 
previsti. Ogni specifica tecnica di prova, oltre una 
breve deserizione della parte di impianto e del macchi- 
nario impiegato nella prova, deve indicare: 

1) lo scopo della prova; 

6) la procedura delta prova; 

c) Velenco dei dati da raccogliere durante ln 
prova; 

d) gli eventuali valori minimi e massimi pre- 
visti delle variabili considerate durante la prova; 

n) Prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e con- 
dizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle 
caratteristiche e al funzionamento di un impianto nu- 
cleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che 
hanno importanza per la sicurezza nucleare e per la 
protezione sanitaria ; 

o) Registro di esercizio: decumento sul quale si 
annotano i particolari delle operazioni effettuale sullo 
impianto, i dati rilevati nel corso di tali operazioni, 
inonchè ogni altro avvenimento di interesse per ilaser- 
cizio dell'impianto stesso. 


Art. 9. 
Definizioni di altri termini usati nella presente regge 
Per l’applicazione della presente legge valgono inol- 
tre le seguenti definizioni: 


i 4) Medico autorizzato: medico che possiede la spe- 
jcializzazione e l'addestramento necessari a garantire 
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la sorveglianza medica della protezione dei lavoratori | 


e della popolazione. La specializzazione e Tantorità del 
inedico autorizzato sono riconosciute dalla competente 
autorità. 

b) Zsperto qualificato: persona che possiede le co- 
grizioni e l'addestramento necessari per misnrare le 
tudiazioni ionizzanti. per assicurare l'esatto funziona- 
mento dei dispositivi di protezione e per dare le istru- 
ZIONI @ prescrizioni a garantire la sorve- 
glianza fisica della protezione dei iavoratori e della 
popolazione. La qualificazione dell'esperto è ricono- 
servita dalla competente autorità. 


necessarie 


ci Sorveglianza nedica ella protezione): } 
ine delle visite mediche, delle indagini specialistiche e 
di laboratorio. dei provvedimenti e delle disposizioni 
sanitario adotiate dal medico anvterizzato al tine di 
realizzare la profezione sanitaria dei lavoratori e della 


popolazione contro le radiazioni ionizzanti. e di garan- | 


tire l'osservanza delle disposizioni della presente legge. 


dì Sorveglianza fisica (della protezione): Vinsieme 


dui dispositivi, degli esami, delle valutazioni, delle mi- 


sure. delle istruzioni e delle prescrizioni effettuate dal- ; 


Vesperto qualificato 1 fine di realizzare la protezione 


sanita dei Tavoratori e della popolazione contro ie: 
mudiazioni ionizzanti. e di garantire VPosservanza delle! 


disposizioni della presente legge. 


er Zona controllata: luogo determinato in cui esi- 
sfe una sorgente di radiazicni ionizzanti e in cui per- 
sone esposte per ragioni professionali possono ricevere 
una dose di radiazioni superiore a 1.5 rem per anno. 
dn tale zona sono svolte la sorveglianza fisica e la sor- 
veglianza medica della protezione contro te radiazioni. 


fi Zona sorregliata: ogni luogo alla periferia di 
una zona controllata in cui sussiste nn pericolo perma- 
nente di superamento della dose massima ammissibile 
per Piusieme della popolazione e nel quale occorre 
esercitare hi sorveglianza fisica della protezione contro 
Je radiazioni. 
gi Persone esposte per ragioni professionali; per 

che mi una zona controliala effettuano abilual- 
quente un lavora che te espone il pericolo. derivante 
dalle radiazioni ionizzanti. 


SOLP 


hi) Gruppi particolari della popolazione : 

aruppo 1) Te persone che per motivi di lavoro 
s1 trovano occasionafmente nella zen contrellata, ma 
che non sono considerate persone esposte per ragioni 
professionali: 

gruppo 2) te persone che manipolano apparecchi 
emittenti radiazioni ionizzanti 0 contenenti sostanze 
radiattive in quantità tali che le radiazioni emesse non 
cuperino la dose massima ammissibile per questa cate- 
vorta di persone: 


gruppo 3) le persone che si trovano abitualmente 
nelle vicmanze delli zona controliata e che per tale 
tagione, possono ricevere una itadiazione superiore a 
yuetta fissata per ta popolazione nel sno imsieme, 

“n Esercizio professionale specialistico della rocnt- 
geiutiagnos!ica: esercizio qualificato della roentgendia- 
gnostica, eschisa Tattività radiologica occasionale di 
carattere complementare all'esercizio clinico, 


‘insie- ‘ 


Caro Il 
ORGANI 


Consiglio interministeriale di coordinamento 


i 
{ 
O 
| 
| 
| Art. 10, 
| cconsultazione 


rezza nucleare e alla protezione sanitaria della popola- 
imone e dei lavoratori, così compaesto: 
Direftore generale delle fonti di energia e delle in- 
i dustrie di base, con funzioni di T'residente: 

quattro rappresentanti del Ministero dell'industria 
e del commercio, di eni un rappresentante della Dire- 
zione generale delle miniere; 


un rappresentante della Presidenza del Consiglio 
jdei ministri; 
un rappresentante del Ministero degli affari esteri; 


due rappresentanti del Ministero dell'interno: 
un rappresentanie del Ministero della difesa: 
della 


un rappresentante del Ministero 


| istenzione ; 


pubblica 


un rappresentante del Ministero dei lavori pub- 
1 *_* 
blici; 


c 
e 


; un rappresentanie del Ministero dell'agricoltura 
| delle foreste; 
i ire rappresentanti del Ministero dei trasporti ce 
i dell'aviazione civile, di cui uno designato dalla Dire- 
i zione generale delle ferrovie dello Stato; uno dallo 
Ispettorato generale della motorizzazione civile e tra- 
jsporti in concessione; uno dallo Ispettorato generale 
‘dell'aviazione civile: 
| un rappresentante del Ministero delle poste e delle 
| telecomunicazioni ; 

duc rappresentanti del Ministero del lavoro e del 
la previdenza sociale; 

un rappresentanie del Ministero del commercio 
con Vestero; 


due rappresentanti del Ministero della 


mercantile; 


mMmarmma 


un reppresentante del Ministero delle partecipa- 
zioni statali; 

ire rappresentanti del Ministero della sanità: 

un rappresentante del Ministero del turismo e del- 
lo spettacolo: 


due rappresentanti del Cemitato nazionale per ia 
energia nucleare di cui alla legge II agosto 1960, nu- 


(13) 


mero 9033, 

I rappresenianti dei Ministeri debbono avere qualifi- 
{cu non inferiore a direttore di divisione. 

Le funzioni di segreteria del Consiglio sono eserci. 
tate da funzionari della Direzione generale delle fonti 
di energia e delle industrie di base. 


Le funzioni del presidente, in sua assenza 0 impedi- 
mento, sono esercitate da un funzionario del Ministero 
dell'industria e del commercio designato dal presidente 
| stesso. 
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I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Minisiro per l’industria e per il com- 
mercio, per la durata di quattro anni. 

11 Consiglio provvede al coordinamento sul piano 
amministrativo delle attività delle varie Amministra- 
zioni per la applicazione della presente legge. 

Il Consiglio esprime parere sulle questioni di massi- 
mn relative alla applicazione della presente legge non- 
chè sulla richiesta di revisione delle norme fondamen- 
tali secondo quanto previsto dall'art. 82 del Trattato 
istitutivo della Conmnità euro] della energia so 
mica. 

Il Consiglio esprime altresì parere sui progetti di di. 
sposizioni legislative e regolamentari volte a garantiro: 
la osservanza delle norme fondamentali relative alla | 
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori | 
“contro i pericoli derivanti dalle radiazioni. ionizzanti, 
prima dell'invio dei progetti suddetti alla Commissio- 
ne della Comunità europea della energia atomica, al 
norma dell'art. 33 del Trattato istitutivo della Cemu-: 
nità. i 

Il presidente può istituire gruppi di lavoro per i9; 
studio di particolari problemi e può chiamare a fari 
parte del Consiglio esperti designati da pubbliche Am- 
ministrazioni. 

Dei pareri espressi dal Consiglio viene data comu. 
nicazione alle Amministrazioni pubbliche aventi com- 
petenza in materia 


re 


Os 


H 
i 


Art. 11, 


Commissione tcenica del Comitato nazionale 
per Voenergia nucicare 


| 
I 

E° istituita presso il Comitato nazionale per l'ener- 
gia nucleare una Commissione tecnica per la sienvezza | 
nucleare e la protezione sanitaria. dalle radiazioni 
ionizzanti, presieduta da un membro della Commis-! 
sione direttiva, di cui all'art. £ della legge 11 agosto; 
1969, n. 933, designato dal Presidente del Comitato; 
nazionale per l’energia nucleare. 

Della Commissione fanno parte esperti in questioni 
di sicurezza nucleare o di protezione sanitaria dalle ra- 
diazioni ionizzanti o di difesa contro gli incendi, 
di cui: 

dieci designati rispettivamente dai Ministeri del- 
l'interno, dell’industria e del commercio, dei lavori 
pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e della 
sanità, in numero di due per ciascun Ministero; 

quattro designati dal Presidente del Comitato na- 
zionale per l'energia nucleare. 

Qualora gli impianti interessino il Demanio maritti- 
mo o comunque il lavoro marittimo e dei porti, alla 
Commissione sono aggregati due esperti designati dal 
Ministero della marina mercantile. 

Per le questioni la cui soluzione è connessa con alice. 
di competenza dell’ Associazione nazionale per il con- 
trollo della combustione è chiamato a far parte un 
esperto designato dal presidente dell’ Associazione 
stessa. 

Il presidente può per speciali problemi, chiamare a 
partecipare ai lavori della Commissione altri esperti, 
italiani o siranieri, qualificati in particolari settori. 


vi 
ta 


| 


i zioni contenute nei Capi IV, 


Le funzioni di segreteria della Commissione sono 
esercitate da funzionari del Comitato nazionale per la 
energia nucleare. 

Per la validità delle riunioni della Commissione è 
sufficiente la presenza di almeno nove componenti. 

La Commissione dura in carica due anni e i membri 
possono essere riconfermati, 


Art. 12. 


Compiti della Commissione tecnica del Comitato 
nazionale per l'energia nucleare 


Por 


La Commissione tecnica, di cui re 
; dente, esprime il proprio parere nei casi previsti dalla 
i prese ente legge sui problemi tecnici relativi alla sicu- 
rezza nucleare ed alla protezione dei lavoratori e della 
popolazione contri i rischi derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti, e ogni qualvelta sia richiesto dalle Anmni. 
nistrazioni interessate o dal Consiglio interministeria- 
le di coordinamento di eui all’art. 10. 

I pareri della Commissione sone trasmessi al Mini. 
stero dell'industria e del commercio e alle altre Ammi- 
nistrazioni interessate, 


all'articolo prece- 


Art. 13. 
Ispettori del Comitato nazionale 
per Venergia nucleare 


Ferme restando le attribuzioni previste per le singo- 


le Amministrazioni dalle disposizioni in vigore e le 
i particolari attribuzioni demandate al Ministero della 


industria e del commercio, al Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, al Ministero della marina 
mercantile e al Ministero della sanità dalle disposi- 
VIII e IX, le funzioni 


ispettive per l'applicazione della presente legge sono 


esercitate dal Comitato nazionale per l'energia nuclea- 
ire a mezzo dei snoi ispettori. 

Gli ispettori del Comitato nazionale per l’enersia na- 
icleare sono autorizzati all'esercizio delle ‘funzioni 
ispettive con provvedimento del presidente del Comi- 
tato stesso. 

Essi hanno diritto all'accesso a tutti gli impianti 
nucleari e dovunque sono detenute o impiegate macchi- 
ne radiogene, materie nucleari e radioattive in quanti. 
tà tale che possa prevedersì un pericolo derivante dalle 
radiazioni ionizzanti. 

Gli ispettori del Comitato nazionale per l'energia 
nucleare possono in particolare: 

1) richiedere ed ottenere dati ed informazioni al 
‘personale operativo presente negli impianti; 

2) accedere a tutti i documenti concernenti la sicu. 
rezza nucleare e la protezione sanitaria ; 

3) richiedere la dimostrazione di efficienza di mae-. 
chine e di apparecchiature; 

4) procedere agli aceertamenti di sicurezza nuelea- 
re che si rendano necessari a loro giudizio ai fini di 
garantire l'osservanza, nella condotta degli impianti, 
! delle prescrizioni tecniche particolari di cui al Capo 
VII della presente legge e l'adempimento delle norme 
tecniche ; 

5) ottenere informazioni anche di carattere riser- 
vato e segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare 
ed alla protezione sanitaria, per gli impianti di cui 
alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860; 


TIommn 
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Gi procedere a fulti gli accertamenti necessari di 
fini di stabilire J'osservanza delle prescrizioni della 
presente legge. 

Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori del C'o- 
mitato nazionale per Tenergia nucleare sono ufficiali 
di polizia giudiziaria. 

Gli ispettori del Comitato nazionale per L'energia nu- 
cleave nel presentarsi per adempiere le fonzioni ad essi 
demandate devono, a richiesta, far costatare la loro 
identità, esibendo la carta di riconoscrnento munita 
di fotografia che sarà loro rilasciata dal presidente del | 
Comitato nazionale per l'energia nucleare. 

Gli esercenti le attività disciplinate dalla presento! 
legge hanno Uobbligo di agevoliere le visite e le ispe- 
zioni e di fornire Vassistenza richiesta dagli ispettori 
per l'adempimento del toro compito, apprestando anche 
1 mezzi tecnici necessari. 

Di egni ispezione dovrà essere compilato apposite! 
professo verbale che dovrà contenere le principali co- 
slatazioni fatte, nonchè le prescrizioni date; copia di 
tale processo verbale sarà rilasciata a richiesta all'eser-| 
conte o a chi lo rappresenta sul posto. 


nell'area oggetto del permesso di ricerca o della con- 
cessione di coltivazione e che espongono al rischio di 
radiazioni quando J’intensità di dose di esposizione e il 
livello di concentrazione delle sostanze vadioattive nel- 


l'ambiente di lavoro superano i valori stabiliti con i 


decreti di cui all’art. 1. 

Le modalità per la valutazione delle dosi delle conta- 
minazioni ambientali sono stabilite con decrelo del Mi- 
nistrò per l'industria e per il commercio, di concerto 
con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e 
con il Ministro per ia sanità, sentito il Comitato nazio- 
nale per l'energia nucleare. 


Art. 16. 


Competenze e mezzi 


II direfftore della miniera deve assientare la sorye- 
glianza fisica della protezione per mezzo di esperti qua- 


ta 
1 


tificati a norma dell'art. TI. 
In particolare debbono essere affidate ad esperti 
qualificati le operazioni previste dagli atticoli 47, 48 


LVesereante o il suo rappresentante hanno diritto aig 19 


Far inserire nel verbale le dichiarazioni che riterranno 
di esporre nel loro interesse; quando si rifiulino ii 
firmare. l'ispettore del Comitato nazionale per l’ener- 
gia nucleare ne farà menzione nello stesso verbale, in- 
dirando le ragioni addotte per il rifiuto. 

Gli ispettori del Comitato nazionale per Venergia ; 
nucleare non possono procedere ad ispezioni su impian- | 
tra diretto ed esclusivo impiego medico, diagnostico ci 
terapeutico, se non richiesta del Ministero della 

siiuità, 

Per le questioni di competenza del Ministero del la- 

voro e della previdenza sociale presso gli impianti di: 
cut al comma precedente, gli organi del Ministero] 


stesso possono chiedere l'intervento degli ispettori del; 
ti 


SH 


Comitato nazionale per la energia nucleare. i 
Art. 14, 
Ispezioni congiunte | 


Quando l'oggetto delle ispezioni compiute dal Comi: 
tato nazionale per l'energia nucleare concerne compiti 
ispettivi affidati dalla legge ad altre Amministrazio- 
ni. o quando i funzionari ispettivi di altre Amministra. | 


L'entità dei mezzi impiegati deve essere adeguata 


alla importanza degli impianti e la loro scelta di tipo 


e qualità effettuata in funzione della gravità dei ri- 
schi connessi alle lavorazioni che espongono alle radia- 


zioni ionizzanti, 


L'ingegnere capo del Distretto minerario vigila af- 
finchè le attrezzature rispondano ai principi di cui al 
comma precedente. 

Art. 17. 
Zone controllate 
JI direttore della miniera deve provvedere che le zone 


controllate siano delimitate e segnalate mediante ap- 
plicazione di appositi coutrassegni. 


Art. 18. 
Valutazioni 
Nelle lavorazioni di cui al precedente art. 15 devono 
essere effeituate: 
1) le valutazioni delle esposizioni nei luoghi in cui 


zioni compiono Ispezioni che interessano i compiti isti- | sussista il rischio da radiazioni. mediante Vindicazione: 
tuzionali del Comitato nazionale per energia nucleare, | della natura e della qualità delle radiazioni stesse e 
di regola le ispezioni vanno compiute congiuntamente. ! della determinazione, secondo i casi, della dose di espo- 
Nei casì di grave e imminente pericolo ciascuno degli | sizione, della dose misurata in aria e del flusso; 
organi scispettivi potrà procedere anche separatamente | 2) le valutazioni delle contaminazioni, mediante la 
adoitando i necessari provvedimenti e dandone imme | indicazione della natura, dello stato fisico e della com- 
diata--comnnicazione alle altre Amministrazioni com | posizione chimica delle sostanze radioattive contanti- 


potenti. ‘manti, nonchè la determinazione della loro attività e 
i que concentrazione volumetrica e superficiale; 
Caro TX S ; Pira . 
3) la valutazione della dose individuale, assorbita 
NORME DE POLIZIA MINERARIA dai lavoratori professionalmente od occasionalmente 


esposti. effettuata su tutto VPorganismo e su parti di 
esso, secondo le modalità di irradiazione. 
La valutazione della” dose individuale acenmulata dai 
lavoratori esposti ad irvadiazioni esterne deve essore 
Le disposizioni del presente Capo si applicano alle! eseguita mediante uno 0 più apparecchi di misura in- 
luvotiZioni minerarie n presenza di sostanze radio- | dividuali, da portarsi in permanenza nei luoghi in cui 
allive ed in genere alle lavorazioni che si ‘effettuano! sussista i rischio di radiazioni, 


Art, 15, 


Cumpo di applicazione 
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La valutazione della dose individuale assorbita dai 
lavoratori che possono essere esposti a contaminazioni 
anterme deve essere eseguita mediante idonei metodi 
fisici e medici, Ì 

Il datore di lavoro deve fornire i mezzi ed assicurare 
de condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo 
espletamento dei propri compiti. 

1 visultati delle valutazioni devono essere comunicati 
al medico autorizzato. 


Art. 19. 


Documentazione relativa alla sorveglianza fisica 
della protezione 


I divettore della miniera deve provvedere affinchè ; 


l'esperto qualificato istituisca, tenga aggiornati e con- 
servi i seguenti documenti: 

a) un registro sul quale devono essere annotate e 
valutazioni delle irradiazioni e le contaminazioni ra- 
dicattive di cui al primo comma, numeri 1. 2, 8 del. 
Part. 18; 

bi i verbali dei provvedimenti di intervento adot- 
tati; 

©) le schede personali sulle quali devono essere 
annotati i risultati delle valutazioni delle dosi indivi. 
dunii. 

Le schede personali devono essere conservate. a cura 
del direttore, per almeno trenta anni dopo la cessa- 


zione del lavoro compertante un'esposizione alle radia- |; 


moni ionizzanti e comunque per tutta la durata della 
vita dell'interessato. 

In caso di cessazione dell'impresa prima del compi- 
mento dei termini di cui al comma precedente, il di- 
rettore deve consegnare i predetti documenti al Di. 


stretto minerario competente che provvede alla loro; 


conservazione fino al compimento del periodo previsto 
dal comma precedente. 


Art. 20, 
Visita medica preventiva. 


Nessun prestatore di lavoro può essere adibito alle 
lavorazioni di cui allUart. 15 se non consegua la relativa 
ideneità fisica che deve essere accertata mediante ap- 
posita visita medica eseguita dai medici autorizzati di 
cur al Capo VITI della presente legge. 

Contro il risultato della visita medica di cui al com- 
ma precedente è ammesso ricorso all'ingegnere capo. 
che provvede sentiti i sanitari di eni all'art. 4 del 


decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, 


128, 
1} provvedimento dell'ingegnere capo ha carattere de- 
tinitivo. 

‘Lil visita medica di cui al primo comma deve com- 
preidere una anamnesi completa dalla quale devono 
risultare le eventuali irradiazioni precedenti, ed un 
csame clinico generale completato da adeguate indagini 
spetialistiche e di laboratorio per valutare lo stato de- 
gli organi che possono essere maggiormente danneggiati 
dalle radiazioni. 

Il medico che esamina il soggetto deve conoscere la 
destinazione lavorativa iniziale del prestatore di lavoro 

qualsiasi mutamento di essa, nonchè le irradiazioni 
sonnesse a tale destinazione. Egli deve anche attenersi, 
nell'esprimere il suo gindizio, alla classificazione di 
idoneità di cui all'art. 77 della presente legge. 


Ul. 


Art. 21. 
Visite mediche periodiche 


Il prestatore di lavoro adibito alle lavorazioni di eni 
alPart. 15 della presente legge, deve essere sottoposto, 
sai fini della sorveglianza medica, a visite mediche pe- 
riodiche, eseguite da un medico autorizzato, di cui ul 
Capo VIII della presente legge. 

La frequenza di tali visite è determinata dal medico 
jantorizzato in relazione alle condizioni di lavoro, alle 
i condizioni di irradiazione ed allo stato di salute del 
‘divoratore. L'intervallo tra due visite successive nén 
può essere superiore a sei mesi. 

i An base alle risultanze delle visite mediche di cui ai 


icommi precedenti, i lavoratori sono classificati in: 

i 1) lavoratori non idonei al lavoro, che devono essere 
} . . . 

allontanati dal rischio; 

2) lavoratori in osservazione, per i quali deve esser» 
i provata fa idoneità a sopportare il rischio ; 

5) lavoratori idonei, in grado di continuare a s0p- 
‘portare il rischio derivante dalla loro attività; 

' . 

i 4) lavoratori idonei limitatamente a determinate 
mansioni ovvero. con adozione di determinate precau- 
‘zioni; 

5) lavorateri sotteposti a sorveglianza medica depo 
‘la scersazione dal lavoro che li ha esposti alle radia- 
izioni ionizzanti. 


Art, 22, 
Superamento delle dosi massime ammissibili 


Quando i risultati della valutazione della dose assor- 
ibita da ogni singolo prestatore di lavoro superano i 
valori delle dosi massime ammissibili, il direttore devu 
darne notizia all'ingegnere capo per gli eventuali prov- 
vedimenti di sua competenza. 


} 
Ù 
ti 
Ì 
i 


Art. 23. 
Decontaminazione e sorveglianza medica cecezionale 


Il direttore della miniera deve provvedere affinchè | 
lavoratori che hanno subito una contaminazione siano 
sottoposti immediatamente a provvedimenti sanitari dì 
; decontaminazione. 

: Il direttore deve inoltre provvedere a che siano sot- 
teposti a visita medica eccezionale i lavoratori ch» 
‘abbiano subito una contaminazione accidentale o unn 
i irradiazione il cui grado si presume elevato c comunque 


isuperiore ai valori stabiliti con il decreto di :cui al- 
Part. ST. Esso deve altresì provvedere a che i-lavora- 
i lori in questione siano sottoposti a sorveglianza-mediea 


eccezionale comprendente, in particolare, i trattamenti 


terapeutici di urgenza, il controllo clinico e gli esami 
che saranno ritenuti necessari dal medico antorizzato. 

Il medico autorizzato decide in merito all'eventuale 
‘allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro e ai 
suo isolamento, dandone notizia all’ingegnere capo com- 
petente per territorio e al medico provinciale, 


Art. 24. 
Documento sanitario personale 


I direttore della miniera deve provvedere a.che 11 
medico autorizzato istituisca, tenga aggiornato e con- 
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servi un documento sanifario personale sul quale de- 
vono essere registrati per ogni lavotatore dipendente: 
a) i dati raccolti nella visita medica preventiva a 
nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occa- 
sione della sorveglianza medica eccezionale; 
b) lo destinazione lavorativa dei lavoratore, i rischi 
ad ossa connessi e i successivi mutamenti ; 


e) le dosi di radiazioni assorbite dal lavoratore | 


utilizzando i dati trasmessi dall’esperto qualificato re- 
sponsabile della sorveglianza fisica della protezione. 

Îl documento sanitatio persottale, di cur al comma 
precedente, deve essere conservato per aliheno trenta 
anni depo la cessazione del lavoro comportante unn 
esposizione alle radiazioni ionizzanti e comunque per 
tutti li Quiata della vita dell'interessato. 

Nel caso di cessazione dell'impresa prima del compi- 
iithto tfei termini di eni al commia precedente, ovvero 
in caso di risoluzione det rapportò di lavoro, il medieo 
atttorizzito deve consebuare i predetti documenti al- 
l'ingegnere capo. Detti doctimenti devond essere con- 
servati fino al conipiniento del periodo previsto dal 
conii precedente. 


Art. 25. 
Informazioni specifiche di lavoratori 


Ogni lavoratore susceltibile di essere esposto a ra- 
diazioni deve essere inforniato, a cura del direttore 
della mihiera, tei rischi che il lavoro présenta per la 
sua salute, delle modalità di esecuzione del lavoro, delle 
specifiche norme essenziali di protezione sanitaria, delle 
precauzioni da prondete e dell'importanza di attenersi 
alle prescrizioni mediche. 


Art. 26. 


Dosi c concentrazioni niussime ammissibili 


1 valori delle dosi masstnic amiissibili per esposi 
zioni, alle radiazioni e delle concentrazioni massime 
ammissibili di sostanze radioattive nell'aria inalata dai 
prostatori di lavoro sorio Quelli fissati dal decreto di 
cui all'art. 87 della presente leggo, 

Quando sì riscontrino valori di roncentraziolii stipe: 
movi ai limiti massimi ammissibili, il direttore della 
miniera fdutta le niîstie necessarie per ripoitare le doni- 
celttrazioni entro i valori nimmissibili. In caso di fin- 
possibilità, il direttore sosperde è Hitotl, daridbile iiti- 
dito avviso all’ingegnoere caipò pur i provvedinibilti 
di competenza, 


Art, 27. 
Acque di minicra 


Tltifotiore della miniera deve curare che num sii 
impiegata degiia di minieit hi Yale pHesonti concert 
trazioni di SURtsitze radliviattive Silftetiori a 3/10 dei va. 
lori, massimi ammissibili nell'acqua potabile per una 
esposizione continua di firsbite professionalmente espo- 
ste,.per la perforazione ad timia8, per la irrorazione 
del minerale e per qualsiasi altra operazione che fa- 
vorisea la diffusione dellé sostitnzé Htdioittite colite 
iftite nell acque stesse. 


Dette acque di miniera devono essere convogliate al- 
Pesterno per la via più breve ed in condotta ebinsa @ 
scariciite in luoghi nei Quali non vi è pericolo di con- 
taminazione. 


Art. 28, 
Obblighi particolari del direttore della miniera 


Il direttore della miniera è tennito ad adottare le 
misure atte a ridurre, per quanto possibile, il rischio 
di irradiazioni interne. Ji particolare deve provve- 
dere che: 

a) la perforazione sia eseguita ad umido; 

h) i Favoralori non consuminò 7 pasti o fumino nel 
sottelraneo ; 

c) il personale sia, cecorrendo, munito di gnanti, 
maschere o indnihenti contro it rischio di contamina- 
zione i 

(1) &li indunienti di lavoro del personale siano sot- 
toposti a processi di lavatura e bonifica; 

e sul luogo della miniera siano predisposti tocali 
(adeguatamente attrezzati per la lavatura dei lavoratori 
al terniine del turno di ivoro. 


| 


29, 


Art. 


Obblighi dei lavoratori 


I lavoratori devono: 

€) osservare, oltre le misure previste dalla presente 
ilegice. quelle disposte dai loro superiori ai fini della 
sicurezza e della protezione collettiva e individunie: 

b) in base agli ordini del direttore, usare con cura 
i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi protettivi 
indossare gli indamenti di protezione e di lavoro pre- 
scritti; 

c) segnalare al superiore più vicino le deficienze 
dei mezzi di sientezza e di protezione ed ogni even- 
tuale condizione di pericolo rilevata, con lolbligo, in 
caso di irgenza e riell'ambito delle Toro possibilità; di 
elimiiinre o ridurte dette deficierize 0 pericoli ; 

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli 
altri mezzi di sicurezza e di protezione senza autoriz- 
zazione i 

c) mon comiplere; di firoprià iniziativa; operazioni 
o manovre che possano contpromettere la sicurezza e 
la jrotezione propria e di altii. 


Caro V 


DETENZIONE DI MATERIE FISSILI SPECIALI; 
MATERIE GREZZE; MINERXLE E MATERIE 
RADIOATTIVE. 


Art. 30. 
Obblighi dei detentori 


I detentori Uli biatbrie fissili speciali, di materie 
grezze; di minerali, fonléliè di materit radivattive, 01- 
tre qlidiito preseritto dall lege 31 dicerfibre 1962; 
jr. 1860; Itanno L'obbligo di procedere alla deiuicia è 
[di tenere la tontabiliià delle dette materie nei modi è 
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I 


per le quantità che sono stabiliti dal Ministro per | 


l'industria e per il commercio, sentito il Comitato na. | 
zionale per l'energia nucleare ed il Consiglio intermi- 
nisteriale di coordinamento di cui all'art. 10. 


Art. 5 


Modulità di denuncia ec di comunicazione 


Con le norme di esecuzione della presente legge sono 
stabilite le modalità della denuncia e le modalità di: 
comunicazione alle altre Amministrazioni interessate | 
vl 21 Comitato nazionale per Venergia nucleare. non- 

chè le prescrizioni circa il controllo da eseguirsi dalle; 
Amministrazioni interessate e dal Comitato nazionale | 
per lenergia nucleare sulle materie indicate nel pre- 
cedente articolo, a qualsiasi titolo detenute. 


Caro VI 

Ì 

COMMERCIO DI MINERALT. MATERIE GREZZE; 
E MATERIE RADIOATTIVE : 

I 

Ant, SL. i 


Classificazione degli esercizi commerciali 


Ai fini della presente legge l'esercizio del commercio 
dei minerali. delle materie grezze ec delle materie ra- 


divattive con attività superiore ai limiti previsti dal 
decreto di cui all'art. 1, è classificato nelle seguenti 


categorie: 


Categoria A: Esercizi con pericolo limitato pre- 
valentemente per l’ambiente dei locali destinati al com. 
mercio stesso. 

La detta categoria si riferisce al commercio con de- 
tenzione di sostanze radioattive conservate nei conte- 
mitori di trasporto integri, purchè la attività di dette 
materie sia inferiore a quella stabilita con decreto del 
Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto 
con i Ministri per l'interno, per il lavoro e la previ. 
denza scciale e per la sanità, sentito il Comitato na- 
zionale per l'energia nucleare ed il Consiglio intermi- 
nisteriale di coordinamento di cui alari. 10. 


Categoria 8: Esercizi con pericolo anche per l'am- 
biente esterno ai locali destinati al commercio. 


La detta categoria si riferisce al commercio con de-i 
tenzione di sostanze con attività snperiore a quella; 
considerata nella precedente categorii A 0 in qualsiasi | 
quantitativo quando il commercio comporti la mano; 
missione degli imballaggi di trasporto. 


33. 


Art. 


Esercizi commerciali di calegoria A 


Ver l'esercizio del commercio di categoria A, oltre! 
quanto prescritto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, 
è necessario un nulla osta sull’idoneità dei locali e delle | 
attrezzature. 

1) nulla osta è rilasciato dal Prefetto, sentito il Me- | 
dico provinciale, Ispettorato del lavoro e il Comando | 
provinciale dei vigili del fuoco. 


‘ per 


Art. 34. 

Fsercizi commerciali di categoria B 
v Pesercizio del commercio di categoria B. oltre 
lito prescritto dalla legge 81 dicembre 1962, n. 1860, 
i è necessario un nulla asta “del Ministro per industria 
ie per il commercio sulla idoneità della ubicazione, dei 
locali di esercizio, delle attrezzature e della qualifica- 
I zione del personale addetto. 

Nel nulla osta possono essere stabilite particolari 
prescrizioni per l'esercizio. 

1 nulla osta è concesso dal Ministro per l'industria 
te per il commercio, di concerto con i Ministri per 
l'interno. per il lavoro e la previdenza sociale e per 
‘la sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia 


‘nucleare. 


Art, 


Rilascio del nulla osta per gli esercizi commereiali 
di categoria B 


DIO. 


Con decreto 
commercio, 


del Ministro per l'industria e per il 
di concerto con i Ministri per l'interno, 
il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, 
sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare e 
il Consiglio interministeriale di coordinamento di cui 
all'art. 10, sono stabilite le norme relative alla pro- 
cedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo pre- 
cedente. 


Art. 


operazioni conunerciali 


36. 
Registro delle 


Chiunque eserciti il commercio di materie grezze, 
minerali o materie radioattive è tenuto ad indicare in 
speciale registro, secondo un inodello da apprevarsi 
con decreto del Ministro per l'industria e per il com- 
mercio, tutti gli atti di commercio relativi alle dette 
materie, con l'indicazione dei contraenti, 


Caro VII 
IMPIANTI 


Art. 87. 
Docwncntazione di sicurezza nuclcare 
e di protezione sanitaria 


I richiedente Vautorizzazione di cui alPart, 6 e 
seguenti della legge 3I E embre 1962, n. 1860, per gli 
impianti di cui all'art. &, lettere a), c), d), e), fi, ai fini 
dell’aceertamento delle condizioni di sicurezza nucleare 
e di protezione sanitaria, deve trasmettere oltre che al 
Ministero dell'industria e del commercio al Comitate 
nazionale per l'energia nucleare i seguenti documenti : 


a) progetto di massima dell’impianto corredato 
dalla pianta topografica, dai piani esplicativi, dai di- 
segni e descrizioni dell'impianto e da uno studio pre- 
liminare di smaltimente dei rifiuti radioattivi; 

è) rapporto preliminare di sicurezza, con Vindica» 
zione delle previste misure di sicurezza e di prote- 
zione. 
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cembre 1962, n. 1860, è rilasciata previo espletamento 
della procedura di cui al presente Capo. 


Art. 38. 
Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi 
delart. 6 della legge 3L diccimbre 1962, n. 1360 


Gli impianti nucleari comunque destinati alla produ- 
zions di energia elettrica compresi anche quelli non 


soggetti all’autorizzazione di coi alPart. 6 e seguenti; 


missione 


della tegge 81 dicembre 1952, n. 1860, possono: essere 
costruiti solo a seguito del nulla osta alla -costruzione, 
sotio il profilo della sicurezza nucleare e della prote. 
zione sanitaria, 

H nulla osta è rilasciato dal Ministro per l'industria 

per 11 commercio, sentito il Comitato nazionale per 
l’energia nucleare, sn domanda dell'interessato, cor- 
redata dei documenti di cu al precedente articolo, 
secondo la procedura prevista dal presente Capo. 

Le disposizioni di cui ai precedenii commi si appli 
como anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed 
eserentati da Amministrazioni dello Stato. 


Art. 39, 


Istruttoria tecnica 

Sulle istanze di cur ar precedenti articoli 37 e 55 
ll Comitato nazionale per Venergia nucleare effettua 
un'istinttoria tecnica e redige na relazione ieenita 
sul progetto di massima, nella quale deve essere espres- 
so l'avviso sulle ubicazione delPimpianto, sulle carat. 
teristiche di esso risultanti dal progetto di massima, 
e debbono essere indicati inolire tatti gli elementi at 
a consentire una valutazione preliminare complessiva 
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sulle caratteristiche di sicurezza nucleare e di prote. 
zione sanitaria dell'impianto e sul suo esercizio. 


Il Comitato nazionale per Penergia nucleare, oltre 
alli documentazione rimessagli ai sensi degli articoli 
37 e 58, può cltiedere agli interessati ogni ulteriore 


documentazione che ritiene necessaria alla istruttoria. 


Tan relazione tecnica elaborata dal Comitato nazio- 
nale per Penergia nucleare deve contenere un esa- 


me critico del rapporto preliminate di sicurezza e dello 
studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioat- 
tivi. 

Art. 40, 

Amministrazioni interessate 


7 


Consultazione con Te 


I} Ministero dell'industria c del commercio trasmette 
copra. della relazione tecnica del f('omitato nazionale 
per l'energia nuelenre ar Ministeri dell’interno, del 
lavoro e della previdenza sociafe, della sanità ed agli 
ul Ministeri interessati. 

1 glinistero dell'industria e del commerero e gli 
“n Ministeri interessati possono richiedere al Comi: 
fato, nazionale per l'energia nucleare ulteriori mfor-! 
nuzigni cd i dati necessari per una completa valuta- 
zione della ubicazione dell'impianto e del progetto di 
masssinzt 

Putli i Minisieri interessati ttasmettono nl Comitato 
nazioliale per Penergia nteleare non oltre sessanta. 
giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, 
ji rispettivi pareri relativi al progetto di massima ed 
alla ubicazione dell'impianto. 


Parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare 


La Commissione tecnica di cui all'art. 
conto delle eventuali osservazioni dei 
esprime un parere tecnico finale, 


11, tenuto 
vari Ministeri, 
specificando le even- 
tuali preserizioni da stabilire per l’esecuzione del pro- 
getto. 

Il Comitato nizionale per l'energia nucleare tra- 
smette al Ministero dell'industria e del Commercio il 
suo parere elaborato sulla base di quello della Com- 
tecitica con le eventuali osservazioni delle 


varie Amministrazioni. 


Art. 42. 
Progetti particclareggiali di costruzione 

Il titolare dell’antorizzazione o del nulla osta di 
cui ai precedenti articoli deve trasmettere al Comitato 
nazionale per l'energia nucleare i progetti particola- 
reggiati di quelle parti costitutive dell'impianto che 
sulla base della documentazione di cuni agli articoli 
{37 ess il Comitato nazionale per Fenergia nucleare, 
i sentitit la Commissione tecnica, riiene mlevanti ai 
dh della sicurezza nueleare e della protezione sani- 
taria. I progetti relativi a dette parti, completati da 
| relazioni che ne illastrano o dimostrano la rispondenza 
ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sani- 
taria, devono essere approvati dal Comitato nazionale 
|» yer l'energia nuclesre sentita la Commissione tecnica, 
| prima della costruzione e messa in opera. 


L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento 
dei rifiuti radioattivi non può essere approvata dal Co- 
ritato 
visti CalPart. 57 del Trattato istitutivo della Comunità 
| europea della energia atomica se non ad avvenuti co- 
Imunicazione da parte del Comitato stesso alla Com- 
missione della predetta Comunità dei dati generali del 
progetto in questione: 

La costruzione viene effettuata sotto il controllo 
tecnico del Comitato nazionale per Venergia nucleare 
che vigila suila rispondenza della costruzione ai pro- 
getti approvati dal Comitato stesso. 


‘hi cezionale per Venergia nnelenre nei casi pre. 


Art. 45. 
Collaudi 


Il collaudo degli impianti di cui al secondo comma 
idelP'art. 7 della legge SL dicembre 1962, m. 1860, è 
eseguito con }e modalità di cui agli articoli di, 45 e 46 
per i tipi di impianti definiti all’art, 8 . letteîe a), c), 
d); €), DI. 

Con le norme di eseenzione della presente legge sono 
stabilite le modalità per l'esecuzione delle prove di 
collaudo per altri impianti nucleari. Dette norme pos- 
sono prevedere procedure semplificate rispetto a quelle 
| previste dal presente Capo. 


Art. di. 
Prove non nucleari 
Ultimata ta costruzione delle parti dell'impianto, di 


cui all’art. 42; o di qualunque altra parte ritenuta 
dal Comitato nazionale per l'energia nucleare rilevanie 
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ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sa- 
nitaria, il titolare delPautorizzazione o del nulla osta 
è tenuto ad eseguirne mediante prove non nucleari 
la verifica. Copia dei verbali delle prove è trasmessa 
dal titolare al Comitato nazionale per l'energia nu- 
cleare. ; 
Il titolare dell’autorizzazione o del nulla osta è al- 
tresì tenuto a procedere all'esecuzione delle prove com- 
hinate dell’impianto antecedenti al caricamento del 
combustibile e, ove trattisi di impianti di trattamento 
di combustibili irradiati, antecedenti all'immissione di 


combustibile irradiato, previa approvazione da parte. 


del Comitato nazionale per Venergia nucleare di un 
programma delle prove stesse. Per le prove dichia 
rate dallo stesso Comitato nazionale per Venergia nu- 
cleare rilevanti ai fini della sicurezza, le specifiche 
tecniche di ogni singola prova devono essere approvate 
prima della loro esecuzione. Il Comitato nazionale per 


Venergia nucleare ha facoltà di introdurre, nelle spe-| SR ea. 
| sanitaria dell’impianto. 


cifiche tecniche delle prove, opportune modifiche e pre- 
sevizioni aggiuntive attinenti alla sicurezza. Delle mo- 
dalità di eseceuzione delle prove è redatto apposito ver- 


bale. Copia del verbate delle prove è trasmessa dal] 


litolare dell’autorizzazione o del nulla osta al Comi- 
tato nazionale per energia nucleare. 
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare ha fa- 


coità di far assistere alle prove di eui al primo e se-: 


condo comma propri ispettori; in tal caso il verbale 
è redatto in contraddittorio. 

L'esecuzione delle prove avviene sotto la responsa. 
bitità del titolare dell’autorizzazione o del nulla osta. 

A compimento di tnite le prove antecedenti al cari. 
camento del combustibile e, ove si tratti di impianti 
di trattamento di combastibili irradiati, di quelle an- 
tecedenti Pimmissione di combustibile irradiato, il Co- 
mitato nazionale per l’energia nucleare rilascia al ti- 
tolare dell’autorizzazione o del nuila osta apposita 
certificazione del loro esito attestante che VPimpianto 
dal punto di vista della sicurezza nucleare e della pro 
tezione sanitaria è idoneo al caricamento del combu- 
stibile o, per gli impianti di trattamento di combusti- 
bile irradiato, alla immissione di detto combustibile. 


Art. 45. 
Prove nucleari 


H titolare dell’autorizzazione o del nulla osta, pri- 
ma di procedere alla esecuzione di prove ed operazioni 
con combustibile nucleare ivi comprese quelle di cari- 
camento del combustibile stesso, ovvero, qualora si 
tratti di impianti di trattamento di combustibili irra- 
diati, prima di procedere all’esecuzione di prove con 
combustibile irradiato, ivi compresa quella della sua 
immissione nell'impianto stesso, deve ottenere Y’appro- 
vazione del programma generale di dette prove da par- 
te del Comitato nazionale per l'energia nucleare ed il 
rilascio, da parte dello stesso, di un permesso per l’ese- 
cuzione di ciascuna di esse. 

Al fine di sttenere Papprovazione di cui al comma 
precedente, il titolare dell’autorizzazione o del nulla 


osta è tenuto a presentare al Comitato nazionale per 


l’energia nucleare la seguente documentazione; 
a) rapporto finale di sicurezza; 
%) regolamento di esercizio; 
c) manvale di eperazione; 


d) programma generale di prove con combustibile 
nucleare o con combustibile irradiato; 

c) certificato di esito favorevole delle prove pre- 
cedenti al caricamento del combustibile o alla immis- 
sione di combustibile irradiato comprese quelle relative 
a contenitori in pressione destinati a contenere comun- 
que sostanze radioattive; 

f) organigramma del personale preposto ed ad- 
detto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga 
funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare 
o della protezione sanitaria e relative patenti di ido- 
neità; 

9) proposte di prescrizioni tecniche. 

Il titolare dell’antorizzazione o del nulla osta deve 


| presentare a richiesta del Comitato nazionale per la 


energia nueleare, ogni altra documentazione ritenuta 
necessaria, concernente la sicurezza e la protezione 


TI Comitato nazionale per Venergia nueleare, esami- 
nata la documentazione esibita, sentita la Commissione 
tecnica, provvede all’approvazione. del pregramma ge- 
nerale di prove nucleari. L'approvazione da parte del 
Comitato nazionale per Venergia nucleare del pro- 
gramma generale di prove nucleari è subordinata alla 
approvazione, da parte del Ministero dell’interno, del 
piano di emergenza esterna, con le modalità previste 
dal Capo X. 

‘ Al fine di ottenere il permesso per l'esecuzione dei 


isingoli gruppi di prove nucleari, il titolare dell’auto- 


rizzazione o del nulla osta è tenuto a presentare al Co- 
mitato nazionale per l'energia nucleare le specifiche 
dettagliate di ciascuna di esse, Le specifiche dettagliate 
devono contenere gli elementi atti ad accertare che 
sono state adottate tutte le misure per garantire alle 
prove la maggiore sicurezza e l'efficacia in relazione 
alle particolari caratteristiche dell’impianto soggette 
al controllo. 

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare rilascia 
il permesso per l’esecuzione dei singoli gruppi di prove 


Inueleari condizionandolo alla osservanza delle preseri- 
izioni tecniche con la possibilità di indicare a quali di 


esse sì possa derogare per la singola prova e quali 
ulteriori prescrizioni debbono invece essere eventual- 
mente adottate. Il Comitato nazionale per l'energia 
nucleare ha anche facoltà di chiedere che siano stu- 
diate ed eseguite prove particolari rilevanti ai fini della 
sicurezza nucleare e protezione sanitaria. 

Il Comitato nazionale per l’energia nucleare può al- 
tresì concedere al titolare dell’autorizzazione 9 del nulla 
osta l'approvazione di singoli gruppi di prove nucleari 
anche prima che sia intervenuta l'approvazione dello 
intero programma generale; in tal caso il titolare della 
autorizzazione o del nulla osta non può eseguire i detti 
singoli gruppi di prove fino a che non abbia ottenuto, 
da parte del Comitato nazionale per l'energia nu- 
cleare, l’approvazione del programma generale dell» 
prove nucleari stesse. 

Le prove nucleari sono eseguite dal titolare della 
autorizzazione o del nulla osta, che ne è responsabile 
a tutti gli effetti. Lo stesso è responsabile detla esat- 
tezza dei calcoli dei progetti e delle dimostrazioni di 
sicurezza. 
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Art. 46, 


Verbali, relazioni c certificazioni delle prove nucleari 


Ter ogni prova nucleare il titolare dell’antorizza- 
zione 0 del nulla osia è tenuto a misurare e registrare 
1 dati conw previsto dalle specifiche approvate con la 
procedura dell'articolo precedente; copia di tali dati, 


inclusa nel relativo verbale, è trasmessa al Comitato! 
nazionale per l'energia nucleare al termine della prova | 


stessa. 

Le modalità con_le quali ciascuna prova nucleare è 
stala eseguita ed il suo esito devono constare da ap- 
posiia relazione predisposta dal titolare della auto- 
rizzazione o det nulla osta. Copia della relazione deve 


essere Lrasmessa dallo stesso al Comitato nazionale per, 


Tenergia nucleare. 3 
IL Comitato nazionale per l'energia nucleare ha co- 
munque la l'ucoltà di fare assistere propri ispettori al- 


l'esecuzione delle prove nuclearied in tal caso il ver-| 


bale è redatto in contraddittorio. Il Comitato naziona- 
le per energia nucleare rilascia al titolare dell’auto- 
rizzazione 0 del nulla osta apposite certificazioni del 
l'esito dei singoli gruppi di prove nucleari. 

Nei casì in cui le modalità di esecuzione di una pro- 
va nucleare non rispondano a suelle previste dalle spe- 
cifiche tecniche ce alle prescrizioni aggiuntive di cui 
al quinto e sesto comma dell'articolo precedente, lo 
ispeltore del Comitato nazionale per Venergia nuclea- 
te presente sul poslo ba facoltà di sospendere lo svol. 
gimento della prova. stessa, previa contestazione ed 
invito al titolare ad adegnare le modalità di esecu- 
zione i quelle previste dalle specifiche approvale. 


Att. 4°C. 


Regolamento di esercizio 


1l regolamento di esercizio per gli impianti di cui 
agli articoli 37 e 58 è approvato dal Comitato nazio- 


nale per Fenergia nucleare, sentita ia Commissione 


tecnica. 
Art. 48. 
Manuale di istruzioni per le situazioni ceccezionali 


Ii manvale di operazione di cui alla lettera e) del 
Vart. 45 deve contenere in allegato un manuale di 
istruzioni per le situazioni eccezionali, che 


insorgere nell'impianto e che determinano hi previ. ; 


sione 0 il verificarsi di nna emergenza nucleare. 

Il manuale di operazione deve altresì contenere Ta 
identificazione del personale addetto niVimpianto, che. 
mu casò di insorgenza di situazioni eccezionali, deve 
essere adibito a mansioni di pronto intervento, 


Art. 49, 


Personale tenuto a non allontanarsi 
in qualsiasi evenienza 


Dal momento in cui il combustibile niueleare è pre- 
sente nell'impianto, deve essere assicurata in ogni 
casuscii fini della sicurezza nucleare e della protezio- 
neo sanitaria, da permanenza del personale indispen- 
sabilé ‘che non può abbandonare il posto di lavoro 
senzit preavviso e senza avvenuta sostituzione, 
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possono | 


Il Ministro per l'industria e per il commercio. con 
i proprio decreto, d'intesa con i Ministri per il lavoro 
e la previdenza sociale e per la sanità, sentito il Ca- 
imitato nazionale per Venergia nucleare, stabilisce per 
| clascun impianto il numero e la qualifica degli addetti 
i soggetti all'obbligo di cui al comma precedente. 

In ottemperanza al decreto del Ministro il titolare 
dellaatorizzazione 0 del nulla osta, con ordine di ser- 
vizio affisso nel luogo di lavoro, stabilisce i turni no- 
I minativi del personale indispensabile, ai lini della si- 
ieurezza nucleare e della protezione sanitaria. per le 
varie condizioni di funzionamento. 

Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali va- 
riazioni deve essere comunicata al Prefetto, all'Ispet- 
torato del favoro competente per territorio; al Medico 
nazionale pero Venergzia 


i 


I provinciale cd al Comitaio 
i nucleare. 


Art. 50. 
Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto 


Per gli impianti di cui all'art. S, lettere @). 5), €}. 
d), €), ) deve essere costituito un Collegio dei dele- 
gati alla sicurezza dell'impianto. 

1} titolare dell’autorizzazione o del nulla osta è te- 

nuto a  sotfeporre all'approvazione del Comitato na- 
! zionale per l'energia nucleare fa composizione di det- 
ito Collegio. 
i TI Collegio è composto da rlmeno quattro membri 
‘ prescelti fra i tecnici che sovraintendono a servizi es- 
isenziali. per il funzionamento dell'impianto: di esso 
i deve far parte VPesperto qualificato di cui all'art. TO. 
Il Collegio ha funzioni consultive, con i seguenti con- 
piti: 


@) esprimere parere preventivo su ogni progetto 
di modifica all'impianto 0 a sue parti; 

Db) esprimere parere preventivo su ogni proposta 
di modifica alle procedure di esercizio dell'impianto: 

C) esprimere parere preventivo su programmi di 
esperienze, prove ed operazioni di carattere straotdi- 
pnario da eseguire sull'impianto: 


d) rivedere periodicamente lo svolgimento dello 
esercizio dell'impianto, esprimendo il proprio parere 
unitamente ad eventuali raccomandazioni relative al- 
ila sicurezza e protezione; 
©) elaborare il piano di emergenza interna dello 
impianto e provvedere a sue eventuali modifiche sue- 
cessive, d'intesa col. Comando provinciale dei vigili 
del fuoco; 

fi assistere il direttore responsabile di turno 0 il 
‘capo impianto nella adozione delle misure che si Ten- 
dono necessarie per fronteggiare qualsiasi evento 0 
anormalità che possa far temere Vinsorgere di mi ‘pe- 
ricolo per La pubblica incolumità 0 di danno alte cose, 

Nel caso previsto dalla lettera f) assiste alle riu- 
nioni del Collegio di sicurezza dell'impianio un esper- 
ito nneleare designato dal Comitito nazionale per fu 
energia nucleare; negli altri casi fale esperto ha la 
facoltà di intervenire alle riunioni. Alle riunioni” del 
Collegio di sienrezza  dell’impianto possono inoltre 
i partecipare funzionari rappresentanti delle Ammini- 
i strazioni interessate. 

Tra 1 componenti del Collegio di sicurezza devono 
essere designati due tecnici incaricati di esplicare fe 
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fuazigni di collegamento con il Comitato di cui al.| 
bart. 115 del Capo X, nel caso di convocazione di que-| 
st’ultimo. 


Art. 51. 
Licenza di escreizio 


La Hicenza di esercizio prevista dall'art. S della leg- 
ge 531 dicembre 1962, n, 1860, è accordata per fasi 
successive di esercizio, correlative all’esito positivo 
di successivi gruppi di prove nucleari e determina li- 
nnti e condizioni che esercente è tenuto ad osservare. 

L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio 
di ciascuna fase è presentata al Ministero dell'indu- 
stria e del commercio. Ogni istanza devo essere corre- 
data dei certificati di esito positivo del grappo di pro- 


‘e nucleari relative e della dimostrazione che le ca-| 


vatteristiche dell'impianto consentono di prevedere una 
fase di esercizio sicuro entro determinati limiti e con- 
dizioni. Copia dell’istanza, corredata della copia della 
detta documentazione, deve essere contemporaneamen- 
te presentata al Comitato nazionale per l'energia nu- 
cleare. 

ll Comitato nazionale per FVenergia nacdeare, esa- 
mnata l’istanza e la doenmentazione, sentita, per gli 
impianti di cui agli articoli 37 e 38, la Commissione 
tecnica, trasmette al Ministero 
commercio il proprio parere, prescrivendo eventual. 
mente l'osservanza di determinati limiti e condizioni 
per l'esercizio, 

Tl Ministero dell'industria e del commercio rilascia 
la licenza di esercizio, condizionandola all'osservanza 
delle eventnali prescrizioni definite dal Comitato pa- 
zionale per Penergia nueteare che vigila sulla loro 
OSSEFVANZI. 

L'esercente deve tenere aggiornati in tutte le fasi, 
gli appositi registri di esercizio, L’esercente è tenuto 
moltre ad osservare le disposizioni di cui agli articoli 
47, 48, 49, 50, 55 e gli obblighi di cui al Capo N. 


Art. 52. 


Reattori di ricerca 


Per gli impianti, con reattore di ricerca di potenza 
non superiore a 100 chilowait termici non si applie: 
la procedura prevista dagli articoli 39 e 40. 

Il Ministero dell'industria e del commercio, prima 
del rilascio della autorizzazione o del nulla osta, ri- 
ehiede il parere del Comitato nazionale per P’energia 
nucleare, che lo rilascia sentita la Commissione 
tecnica. 

Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si ap- 
plicano integralmente le disposizioni previste dal pre- 
sente Capo. 


Art. 53. 
Depositi ec complessi nucleari sotlocritici 


L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali 
o di combustibili nucleari di cui all’art. 8, lettera. g) 
e quello dei complessi nucleari sottoeritici di cui al 


Part. 8, lettera d)}, sono subordinati all’antorizzazio-] 
ne del Ministro, per l’industria e per il commercio, di } 


intesa con i Ministri per l’interno, per il tavoro e la. 


dell'industria e del | 


previdenza sociale e per la sanità, sentito il parere 
del Comitato nazionale per l'energia nucleare che lo 
rilascia sentita la Commissione tecnica se si tratta 
di combustibili nucleari irradiati. Nel decreto di au- 
torizzazione possono essere stabilite speciali preseri- 
zioni. 


Art. 54. 
Depositi temporanei cd occasionali 


I} deposito temporaneo ed occasionale di materie 
fissili speciali o di combustibili nucleari non irradia:!, 
purehè conservati negli imballaggi di trasporto e nel- 
le quantità autorizzate per le singole spedizioni, può 
essere costitnito per non oltre trenta giorni con il 
nulla esta del prefetto, sentito il medico provinciale, 
ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31 dicem. 
bre 1962, n. 1860, sullYobbligo della garanzia finan- 
ziaria per la responsabilità civile di cui agli articoli 
19, 20 e 2I della stessa legge. Per i depositi in zona 
portuale e acropertuale il nulla osta è rilasciato dal 
Comando di porlo o di aeroporto, sentito il medico 
di porto. 

Bel deposito temporaneo ed occasionale deve esse- 
re data immediata comunicazione al Comitato nazio. 
nale per l'energia nucleare ed al Comando provinciale 
dei vigili del fuoco, e nei casi di deposito in zona por- 
tuale o acroportuale, anche al Prefetto, 


Art. 

Altri impianti destinati a scopo industriale o di ri- 
cerca scientifica, contenenti importanti sorgenti ra- 
divattive 0 macchine radiogene di notevole potenza. 


dI. 


Gli impianti non considerati negli articoli prece- 
denti destinati a scopi industriali o di ricerca scien- 
tifica, il cui impiego determini pericoli anche per lo 
ambiente esterno agli impianti o in cui la radioattività 
totale sia particolarmente elevata, devono essere au- 
torizzati dal Ministro per V’industria e per il commer- 
cio, di intesa con i Ministri per l'interno, per il la- 
voro e la previdenza sociale e per la sanità, sentito il 
Comitato nazionale per Penergia nucleare. 

Nel decreto di autorizzazione alla costruzione degli 
impianti possono essere stabilite le prescrizioni per la 
costruzione e Vesercizio, sull’osservanza delle quali il 
Comitato nazionale per l'energia nucleare effettua il 
controllo. 

Con decreto del Ministro per l'industria e per il 
commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, 
per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, 
sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento 
ed il Comitato nazionale per }'energia nucleare sona 
indicati gli impianti che, per le loro caratteristiche 
tecniche, per quantità e concentrazione di radioatti- 
vità, sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 
precedenti. Der i detti impianti industrali non si ap- 
plicano le disposizioni. di cui al Capo IX. 


Art. 56. 
Inosservanza delle prescrizioni; sospensioni; revache 


Il, titolare dell’auiorizzazione, del nulla osta 0 dek 
la licenza di esercizio, è tenuto alla esecuzione dei 
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progetti come approvati dal Comitato nazionale per 
l'energia nucleare. Egli deve altresì osservare le pre- 
scrizioni impartite con detti provvedimenti. . 

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute 
nell'atto di autorizzazione, nel nulla osta o nella li- 
conza di esercizio, oppure di difformità della esecu- 
zione dai progetti approvati dal Comitato nazionale 
per l@energia nucleare, il Ministro per Vindustria e 
per il commercio contesta all'interessato l’inosservan- 
zi. Quest'ultimo può fornire le proprie giustificazioni 
entro il termine di trenta giorni, Decorso tale termine, 
3l Ministro per Vindustria e per il commercio, con 
proprio decreto, seniilo il Comitato nazionale per la 
energia nucleare, può impotre al titolare dell’auto- 
rizzazione, del nulla osta o all'esercente di adempiere, 
in un termine stabilito, alle modifiche delle opere di 
esecuzione, ovvero alla osservanza delle prescrizioni. 

Nel caso di incifemperanza agli adempimenti sud- 
detti da parte del titolare dell’autorizzazione, del nul- 
la osta-0 da parte dell’esercente, il Ministro per Pin- 
dustria e per il commercio, qualora ricorrano motivi 
d'urgenza ai fini della sicurezza nucleare 0 della pro- 
tezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, 
può sospendere con proprio decreto, per una durata 
di tempo non superiore i sei mesi, Uautorizzazione, 
il nulla osta o In licenza di esercizio. 


Nei casi di constatata grave o ripetuta inottempe-| 


ranza agli adempimenti di cuni al secondo comma, .il 
Ministro per Pindusiria e per il commercio revoca 
cono proprio decreto Fantorizzazione, il nulla osta 0 
la licenza di esercizio. 

Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al ler- 
40 e quarto commi il Ministro per Vindnstria e per 
il commercio deve sentire la Commissione tecnica, di 
cui all'art. 11, per gli impianti di cui agli articoli 37 
c 38. e nel casì di revoca dere procedere di intesa con 
1 Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza 
sociale, per la sanità e le altre Amministrazioni in. 
teressale, sentito il Comitato nazionale per l'energia 
nucleare. 

Nei provvedimenti di sospensione 0 di revoca derono 
essere indicate, ove necessario, le disposizioni per as- 
sicurare la sicurezza nucleare e la protezione sanita- 
tra. dei lavoratori e della popolazione. 


DI. 


Art. 


Sorreglianza locale della radioatiività anbicutale 


II titolare dell’antorizzazione 0 del nulla osta e lo 
esercente sono tenuti a provvedere alle attrezzature 
per di sorveglianza permanente del grado di radioat- 
tività dell'atmosfera, delle acque, del suolo e degli ali- 
meuti pelle zone sorvegliate e neile zone limitrofe ed 
alle relative determinazioni. 


Art. GS, 
Dirieto di costruzione, di vendita, di noleggio c di 
concessione in uso di sorgenti non conformi alle 
disposizioni di legge. 


Sono vietati dalla data di entrata in vigore della pre- 
sente legge Ha costruzione, la vendita, il noleggio e 
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interno nonchè l’installazione di impianti che non 
garantiscono la protezione dei lavoratori e della po- 
polazione in conformità alle norme dei Capi VIN e IX. 


Caro VIII 
PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI 


Art. 59. 
Attività disciplinate 


Le norme del presente Capo si applicano alle attività 
previste dai Capi V, VI e VIL ed a quelle che comunque 
espongono al rischio derivante da radiazioni ionizzan- 
ti, alle quali sono addetti lavoralori subordinati 0 ad 
essi egniparati ai seusi del suceessivo articolo, com- 
prese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dal. 
le Province, dai Comuni, da altri enti pubblici, dagli 


! istituti di istruzione e dai laboratori di ricerca. 


La vicilanza per la tutela fisica dei lavoratori ad- 
detti alle attività di cui al primo comma è altidita 
al Ministero del lavoro e della previdenza seciale. che 
la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. 


Art. 60. 


Definizione di lavoratore subordinato 


Agli effetli del precedente articolo, per lavoratore: 
subordinato si iutende colni che, fuori del proprio deo- 
micilio. presta il proprio lavoro alle dipendenze e sot- 
to la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche 
al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una 
professione. 

Agli stessi effetti sono equiparati ai lavoratori su- 
bordinati: 

a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, 
anche di falto, che prestino la loro attività per conto 
delle società o degli enti stessi; 

0) gli allievi degli istituti di istruzione e dei la. 
boratori di ricerca; 

©) coloro i quali a qualsiasi titolo preslino la pro- 
pria opera professionale in attività che esponwino 
rischi da radiazioni ionizzanti. 


Artt. GI. 


Obblighi dei datori di laroro, 
dei divigenti e dei preposti 


I datori di lavoro ed i divigenti che eserciscono e 
dirigono le attività indicate all'art. 59, ed i preposti 
che vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispet- 
tive attribuzioni e competenze : 

a) attuare le cautele di protezione e di sicurezza 
previste dal presente Capo e dai provvedimenti emai- 
nati in applicazione di esso; 

d) predisporre adegnate norme interne di prote- 
zione e di sicurezza; copia di dette norme deve essere 
consultabile nei mogli frequentati dai lavoratori: 

©) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di' pro- 
tezione e quelli per la sorveglianza dosimetrica : 

d) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici 


la concessione in uso di sorgenti destinate al mercato|cni sono esposti, delle modalità di esecuzione del la- 
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voro, delle norme interne di cui alla lettera d), delle 
norme essenziali di protezione e, a seconda delle man- 
sioni cul sono addetti 1 lavoratori medesimi, delle 
norme di protezione sanitaria e dell'importanza di af- 
tenersi alle prescrizioni mediche; 

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori os- 


servimo ie modalità di esecuzione del lavoro, le norme: 


interne di cui alla lettera d) ed usmo 1 mezzi di cui 
alla Tetteva c); 
fi provvedere che le zone controllate siano deli- 
mitate e segnalate mediante applicazione di appositi 
contrassegni, 
Quando si tratti di compagnie e gruppi portuali, di 
corporazioni di piloti e di organizzazioni in cui siano 
costituiti gli addetti ai servizi portuali, le responsa- 


Dilità e gli obblighi posti a carico dei datori di lavoro | 


dalle disposizioni del presente Capo si intendono po- 
sti a carico dei dirigenti e dei preposti alle medesime. 


Art. 62. 
Obblighi di informazione da parte dei datori di lavoro, 
dirigenti, preposti, ner confronti dei 
autononi. 


I datori di lavoro ed 1 dirigenti che eserciscono e 
dirigono le attività indicate all'art, 59 ed i preposti 
che vi sovraintendono, devono rendere edotti i lavo- 
ratori autonomi e quelli dipendenti da terzi incaricati 
di particolari compiti nello ambito aziendale, dei ri 
schi specifici esistenti ner luoghi m em siano chia. 
mati a prestare la loro opera. 

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devona 
fornire ai lavoratori di cui al primo comma i mezzi 
di protezione e di dosimetria personale necessari cd 
esigerne l’impiego. 

I datori di lavoro ed i dirigenti devono inol*re co- 
Mmunicare per Iscritto ai lavoratori in parola, all'atto 
del loro allontanamento dai luoghi ove. si svolgono 
Je attività considerate, la dose assorbita. 

Y° vietato adibire i lavoratori di cui al primo com- 
ma ad attività che li espongano ad assorbire dosi di 
radiazioni superiori ai limiti fissati con il decreto di 
eno allPart. ST. 


ALL. 63, 


Doreri degli esperti qualificati c dei medici autorizzati 


Gli esperti qualificati, incaricati della sorveglianza 
fisica della protezione ed i medici autorizzati, inca- 
ricati della sorveglianza medica, devono, nell’ambito 
delle rispettive attribuzioni e competenze, uniformarsi 
alle norme del presente Capo. 


Art. 61. 
Obblighi dei lavoratori 


I lavoratori devono: 


a) osservare oltre le norme del presente Capo, le 
disposizioni impartita dal datore di lavoro, o da suoi 
incaricati, ai fini della protezione individuale e col- 
lettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni al- 
ie quali sono addetti; 


Ù 


lavoratori 


I 


b) usare, con cura ed in modo corretto, i disposi- 
tivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglian- 
‘za dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro : 

c) segnalare immediatamente al datore di lavoro. 

al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi 
;@ dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglian- 
za dosimetrica, nonchè le altre eventuali condizioni di 
; pericolo di cui vengano a conoscenza; 
d) non rimuovere nè modificare, senza averne ot- 
i tenuta Pautorizzazione, i dispositivi e gli altri mezzi 
idi sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misi- 
razione; 

e) non compiere, di propma miziativa, operazioni 
‘0 manovre che non sono di loro competenza o che pus 
i sono compromettere ia protezione e la sicurezza. 


Art. 65. 


Minori e lavoratrici gestanti 


I minori di anni diciotto e ie donne gestanti non 
possono essere adibiti alle mansioni proprie dei lavo- 
i ratori esposti alle radiazioni ionizzanti. 

! 42° fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al da- 
i fore di lavoro il proprio stato di gestazione non ap- 
pena accertato. 

vietato altresì adibire le donne che allattano al 
seno a lavori che comportino rischi di contaminazione 
e di irradiazione elevata. 


Di 
wi 


Art. 66, 
Limitazione delle esposizioni 
ec del numero dei lavoratori esposti 


Nell'esercizio delle attività di cui all'art. 59, il da- 
tore di lavoro è tennto ad attuare tutte le misure di 
sicurezza e di protezione idonee a ridurre, in confor- 
mità alle buone norme tecniche in uso, esposizione 
dei lavoratori alle radiazioni *onizzanti. 

Il numero dei javoratori esposti sarà limitato al. 
l'indispensabile per le esigenze dell’esercizio, osserva- 
te le preserizioni di sicurezza, in relazione alla neces- 
I sità di limitare. im conformità alle buone norme te- 


‘cniche in nso, le dosi assorbite dai singoli. 
il 


Art. 67. 


Provredimenti e misure 
relativi alla limitazione delle dosi e delle concentrazioni 


I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nello am- 
bito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono: 


| a) adoitare i provvedimenti idonei ad evitare che 
le radiazioni assorbite dai lavoratori professionalmente 
o non professionalmente esposti superino le dosi mas- 
sime ammissibili per itradiazione globale o parziale 
dell’organismo, stabilite con il decreto di cai all’ar- 
ticole ST; 

d) provvedere affinchè le dosì accumulate dai la. 
voratori sprofessionalmente esposti non superino va 
lori stabiliti con il decreto di cui sopra; 

c) provvedere a che i dispositivi di protezione sia- 
no tali da impedire che, in condizioni normali di la- 
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voro, la dose media per intervallo di tempo che i la- 
voratori possono ricevere risulti superiore a quella sta- 
bilita con 11 citato decreto; 

d) provvedere affinchè le concentrazioni massime 
ammissibili di nuclidi radioattivi nell'aria inalata e 
nell'acqua potabile non superino i valori di cui al detto 
decreto; 

c) far osservare i criteri di computo delle dosi ri- 
cevute in caso di irradiazione eccezionale, ai fini del do- 
cumento sanitario di cui all'art. SI. 


Art. 68. 
Ivradiazione eccczionale concordata 


Qualora 11 lavoratore professionalmente esposto ri 
ceva una irradiazione eccezionale concordata, devono 
essere adottati 1 provvedimenti necessari affinchè ta 
dose assorbita non superi 1 valori stabiliti con il de- 
creto di cai all'art. ST. 

fe donne non possono subire una irradiazione cecce- 
zionale concordata prima della fine del permodo ripro- 
dutlivo. 


Art. 60. 
Sorreglianza fisica c medica 


I datori di lavoro esercenti attività che comportano 
la delimitazione di zone controllate devono provvedere 
ad assienrare la sorveglianza fisica della protezione e 
la sorveglianza medica dei lavoratori, im conformità 
alle norme stabilite dal presente Capo. 

I datori di lavoro devono altresì assicurare la sor- 
veglianza fisica e medicea ner confronti dei lavoratori 
professionalmente esposti fuori dalle zone controllate 
se sussiste un rischio lavorativo derivante dalle radia- 

zioni lonizzanti, 


Art. 10, 
Esperti qualificati 


Tl dalore di lavoro deve assicurare 
fisiva della protezione per 
a norma dell'art, 7 

Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato 
medico centrale del lavoro i nominativi degli esperti 
qualificati prescelti. 

E consenlito che mansiom strettaniente escentive, 
inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro 
le radiazioni, siano affidate dal datore di lavoro a 
personale non provvisto dell’abilitazione, sempre che 
esso operi secondo le direttive e sotto la responsabilità 
di qniesperto qualificato, 


dle 


la sorveglianza 
mezzo di esperti qualificati 


Art. TI. 
Abilitazione degli esperti qualificati: clenco nominativo 


Con deereto del Ministro per il lavoro e la previ. 
denza sociale è istituito, di concerto con il Ministro 
per la sanità e di intesa con il Ministro per la marina 
mercantile, un elenco nominativo degli esperti quali- 
ficati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione: 

a} abilitazione di primo grado, per la sorveglianza 
fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiolo- 
gici che emettono raggi X funzionando con tensione 
massinia, applicato al tubo, inferiore a 400 chilovolt; 


er o_o 


db) abilitazione di secondo grado per la sorveglianza 
fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene 
diverse da quelle definite alla precedente lettera «), 0 
da sostanze radioattive, escluse le sorgenti di neutroni e 
gli impianti nucleari di cui all'art. 8, lettere e), d), c), 
4, ©), Î; 

c) abilitazione di terzo grado per la sorveglianza 
fisica delle sorgenti di neutroni e degli impianti di cui 
alPart, 8, lettere a), d), Cc), d), c), f). 

L’abilitazione di secondo grado comprende quella di 
primo grado; quella di terzo grado la abilitazioni di 
primo e secondo grado. 

Nell'elenco possono essere iscritti, su domanda, co- 
loro che dimostrano di essere in possesso della capacità 
tecnica e professionale e della idoneità fisica neces. 
sarie per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sor- 
veglianza fisica della protezione. 

Con decreto del Presidente della Repubblica, far pro- 
posta del Ministro per il lavoro e la previdenza so- 
ciale, di concerto con il Ministro per la sanità e Qin- 
tesa con il Ministro per li marina mercantile, sono 
stabilite le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui 
al primo comma, nonchè per l'accertamento della capa- 
cità tecnica e professionale e dell'idoneità fisica. 


Art. 72. 


Attribuzioni dell'esperto qualificato 


L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglian- 
za fisica della protezione per conto del datore di Livoro, 
deve: 

1) effettuare In delimitazione delle zone controllate 
e l'applicazione dei relativi contrassegni; 

2) «effettuare l'esame ed il controllo dei dispositivi 
di prolezione, ed in particolare: 

a) procedere all'esame preventivo, dal punto di 
vista della sorveglianza fisica della protezione, dei pro- 
ge tti di impianti che comportano pericoli di irradia- 
zione e della loro ubicazione nello stabilimento; non- 
chè delle modifiche agli impianti stessi le quali impli- 
cano sostanziali irasformazioni delle condizioni, del. 
uso e della pericolosità della sorgente, e rilasciare il 
relativo benestare; 

b) effettuare la prima verifica, sempre dal punto 
di vista della sorveglianza fisica della protezione, di 
nuovi.impianti e delle eventuali sostanziali modifiche 
apportate agli stessi; 

c) eseguire il controllo dell'efficacia dei disposi- 
tivi tecnici di protezione; 

d) eseguire il controllo delle buone condizioni di 
funzionamento degli strumenti protezionistici di misura 
e del loro impiego corretto ; 

9) effettuare le seguenti valntazioni: 

a) delle esposizioni nei luoghi in cuî sussista il 
rischio da radiazioni, mediante Vindicazione della na- 
tura e della qualità delle radiazioni stesse -- qualora 
risulti necessaria per poter tener conto della loro effi- 
cacia biologica relativa — nonchè la determinazione, 
secondo i casi. della dose di esposizione, della dose 
misurata in aria o del flusso; 

V) delle contaminazioni, mediante l'indicazione 


della natura, dello stato fisico e della composizione 


|=__Ts9s 


chimica delle sostanze radivattive contaminanti, non- 
chè la determinazione della loro attività e concentra- 
zone volumetrica e superticiale ; - 

<) della dose individuale, assorbita dai lavoratori 
professionalmente od occasionalmente esposti, effettuata ; 
sn intto l’organismo e su parti di esso, secondo le! 
modalità di irradiazione, 

La valutazione della dose individuate accumulata dai, 
lavoratori esposti ad irradiazioni esterne deve essere 
eseguita mediante uno o più apparecchi di misura in-| 
dividuali, da portarsi in permanenza nei luoghi in cui 
sussista il rischio da radiazioni. 

La valutazione della dose individuale assorbita dai 
lavoratori che possono essere esposti a contaminazioni | 
imterne deve essere eseguia mediante idonei metodi | 
nsier e medici, I 

Il datore di lavoro deve fornire i mezzi ed ASA 
le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo| 


espletamento dei propri eompiti, 


Frequenza delle valutazioni 


In base alle indicazioni ehe Pesperto qualificato for- 
misee im relazione all'entità del mschio il datore di 
lavoro deve stabilire, con erdine di servizio, la fre- 
quenza delle valutazioni di cui al numero 3 dell’arti- 
colo precedente, al fine di garantire l'osservanza del: 
presente Capo. 

L'Ispettorato del lavoro può prescrivere una diversa 
frequenza delle valutazioni. 


Art. TAL. i 


Mocumentazione relativa alla sorceglianta fisica 
della protezione 


}t datore di lavoro deve provvedere affinchè Pesperto | 
«qualificato istifuisca, tenga aggiornati e conservi i se-| 
guenti documenti: 

a) un registro sul quale devono essere annotate lei 
valutazioni delle irradiazioni e le contaminazioni ra- 
dioattive di cui Al numero 3), lettere a), 0), e) dell'ar- 
ticolo 2; 

bj; i verbali dei provvedimenti di intervento adot- 
tati; i 

e) le schede personali sulle quali devono essere 
annotati i risultati delle valutazioni delle dosi indivi. 
duali, 

Le schede personali devono essere conservate, a cura 
de} datore di lavoro, per almeno trenta anni dopo la 


cessazione del lavoro comportante un'esposizione alle 
radiazioni ionizzanti e comunque per tutta la durata 
della vita dell’interessato: 


In caso di cessazione dell'impresa prima del com- 
pimento dei termini di cui al comma precedente, il 
datore di lavoro deve consegnare i predetti documenti 
all’Ispettorato medico centrale del lavoro che provvede 
alla loro conservazione fino al compimento del periodo 
previsto dal conmma precedente. 

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previ- 
denza sociale possono essere determinate particolari 
modalità di tenuta: delle predette documentazioni e ap- 


provati i modelli delle stesse. 
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Art. 173. 


Sorvegiianza medica dei lavoratori 


Il datore di lavoro deve far eseguire la sorveglianza 
medica della protezione da medici autorizzati. 

Ill datore di lavoro deve comunicare all’Ispettorato 
medico centrale del lavoro e al medico proviene 1 
nominafivi dei medici autorizzati prescelti. 


Art. 70. 


Elenco dei medici autorizzati 


Con decreto del Ministro per il lavoro e la previ. 
denza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità 
e d'intesa cen il Ministro per la marina mercantile, è 
istituito un elenco nominativo dei medici autorizzati. 

AlPelenco possono essere iscritti, su domanda, i 
laureati in medicina e chirurgia i quali hanno almeno 
tre anni di esercizio professionale e che dimostrano 
di essere in possesso della capacità tecnica e professio- 
nale e della idoncità fisica necessarie per lo svolgimento 
dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della pro- 
tezione, 

Con decreto del Presidente della Repubblica, su pro- 
posta del Ministro per it lavoro e Ja previdenza sociale, 
di concerto con il Ministro per la sanità e d’intesa con 
il Ministro per la marina mercantile, sono stabilite le 
modalità per Viserizione nell’elenco dì cui al primo 
comma, nonchè per l’aecertamento della capacità te- 
enica e professionale e dell'idoneità fisica. 


Art. 7. 
Visita medica preventira 


If datore di lavoro deve provvedere a che i Tavora- 
tori, prima di essere destinati ad attività che li espongi 
professionalmente alle radiazioni ionizzanti, siano sot- 
toposti a visita medica. 

2sso deve altresì rendere ‘edotto il medico autoriz- 
sito. all’atto della visita, della destinazione lavorativa 
del soggetto, nonchè dei rischi connessi a tale destina- 
zione. 

La visita medica preventiva deve comprendere una 
ananmesi completa, dalla quale risultino Je eventuali 
irradiazioni precedenti ed un esame clinico generale 
completato da adeguale indagini specialistiche e di 
laboratorio, per valutare lo stato degli organi che pos- 
sono essere maggiormente danneggiati dalle radiazioni. 

In base alle risultanze della visita medica preventiva, 
i lavoratori all’atio della assunzione vengono classi- 
ficati in: 

a) idonei, con o senza prescrizioni ; 
5) non idonei. 


T lavoratori per i quali già sussista rapporto di larere 
con il datore di lavoro sono classìficati in; 
&) idonei, con o senza prescrizioni; 
è) temporaneamente nen idonei; 
c)} non idonei; 
d) in osservazione. 
HM Ministero del lavoro e della previdenza sociale prò 
determinare criteri indicativi di non idoneità specifiéa, 
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I! datore di lavoro non può adibire ad attività che 
esponga professionalmente alle radiazioni ionizzanti i 
lavoratori che alla visita medica preventiva risultino 
sprovvisti dei requisiti di idoneità specifica. 

Hulia è innovato per quanto riguarda l'applicazione 
deile vigenti disposizioni sull’avviamento e sul collo- 
canmento della mano d'opera. 


Art. TS. 
Visite mediche periodiche c straordinarie 


Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori 
prefessionalmente esposti siano sottoposti, a cura del 
medico autorizzato, a visita medica periodica a inter- 
valli non. superiori al semestre è comunque ogni qual. 
volta venga mutata la destinazione lavorativa o anmen- 
tino 1 rischi connessi a {ale destinazione. Le visite 
mediche periodiche, ove necessario, devono essere inte- 
grate da adeguate indagini specialistiche e di labora- 
torio. 

L'Ispettorato del lavoro può disporre che dette visite 
siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in 
cui le condizioni d' irradiazione e lo stato di salute dei 
lavoratori lo esigano. 

In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai 
commi precedenti, i lavoratori sono classificati in: 

1) lavoratori non idonei al lavoro, che devono essere 
allontanali dal rischio: 

2) lavoratori in ossen azione, per i quali deve essere 
provata la idoneità a sopportare il rischio; 

3) lavoratori idonei, in grado di continnare a sop- 
portare il rischio derivante dalla loro attività; 

4) lavoratori idonei limitatamente a determinate 
mansioni ovvero con adozione di determinate precau- 
ZIONI; 

5) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo 
la cessazione dal lavoro che li ha esposti alle radiazioni 
iomzzanti. 

Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prose- 
cuzione della sorveglianza medicea per il tempo ritenuto 
omporimno, a giullizio del medico antorizzato, nei con- 
fronti dei lavoratori dipendenti trasferiti ad attività 
che non espongano professionalmente ai rischi derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti. 

1 datore di lavoro deve altresì provvedere, nei casi 
di cessazione del vapporio di lavoro a che, da parte 
Gel medico autorizzato, siano fornite al lavoratore le 
eventnali indicazioni relative alle prescrizioni mediche 
da osservare. 

Qualora insorga la necessità di adibire personale ad 
operazioni che comportano un rischio di irradiazione 
eccezionale cuncordata, il datore di lavoro, i dirigenti 
ed i preposti nell'ambito delle rispeltive attribuzioni e 
competenze devono far ricorso, salvo che l'urgenza non 
lo consenta, a personale indicato dal medico autoriz- 
zato, 


Art. 79. 
AMontanamento dal lavoro 


TI datore di lavoro ha l'obbligo di allontanare imme- 
diatamente dal lavoro che li esponga a rischi derivanti 
dalie radiazioni ivmnizzanti 1 lavoratori professional. 
mente ospositi che alla visita perodica risultino non 
idonei, 


Detti lavoratori non possono proseguire l'attività 
cui erano adibiti, nè altre attività che li espongano pro- 
fessionalmente ai rischi derivanti dalle radiazioni ioniz- 
zanti, se non dopo essere stati riesaminati dal medico 
autorizzato e riconosciuti idonei, 


Art. 80. 
Decontaminazione, sorveglianza medica eccezionale 


I datori di lavoro devono provredere affinchè i lavo- 
ratori che hanno subito una contaminazione siano sot- 
toposti immediatamente a provvedimenti sanitari di 
decontaminazione. 

1 datori di lavcro devono inoltre provvedere a che 
siano sottoposti a visita medica eccezionale i lavora- 
tori che abbiano subito una contaminazione accidentale 
o una irradiazione il cui grado si presume elevato e 
comunque superiore ai valori stabiliti con il decreto 
di cui all'art. ST. Essi devono altresì provvedere a 
che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorve- 
glianza medica eccezionale, comprendente in particolare 
i trattamenti terapeutici di urgenza, il controllo clinico 
e gli esami che saranno rifenuti necessari dal medico 
autorizzato. 

Il medico autorizzato decide in merito all'eventuale 
allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro e al 


| S30 isolamento, dandone notizia all'Ispettorato del 


lavoro competente per territorio e al Medico provin- 
ciale. 


Ari. SI. 


Documento sanitario personale 


I datori di lavoro devono provvedere a che il medico 
autorizzato istitnisca, tenga aggiornato e conservi un 
documento sanitario personale sul quale devono essere 
registrati per ogni lavoratore dipendente: i 

a) È dati raccolti nella visita medica preventiva e 
nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in 
occasione della sorveglianza medica eccezionale; 

0) la destinazione lavorativa del lavoratore, i rischi 
ad essa connessi e Î successivi mutamenti; 

c) le dosi di radiazioni assorbite dal lavoratore, 
utilizzando i dati trasmessi dall'’esperto qualificato 
responsabile della sorveglianza fisica della protezione. 

Ii docnmento sanitario personale, di cui al comma 
precedente, deve essere conservato per almeno trenta 
anni dopo la cessazione del lavoro comportante un'espo- 
sizione alle radiazioni ionizzanti e comunque per tulta 
la durata della vita dell’interessato, 

Nel caso di cessazione dell'impresa prima del compi- 
mento dei termini di cui al comma precedente, ovvero 
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il medico 
autorizzato deve consegnare i predetti documenti allo 
Ispettorato medico centrale del lavoro. Detti documenti 
devono essere conservati fino al compimento del periodo 
previsto al comma precedente. 

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale possono essere determinate particolari modalità 
di tenuta delle predette documentazioni e approvati i 
medelli delle stesse. 


Art, 82. 


Segnalazione di incidenti nucleari e di 
inatattie prafessionati 


1 datori di lavoro hanno Vobbligo di comupieare 
all'Ispettorato del lavoro competente per territorio e al 
Medico provinciale gli incidenti nucleari venfieatisi 
nelle attività previste dall’art. 59 della presente legge. 
Dette comumeazioni debbono essere effettuate entro 
ventiquattro ore dall'evento per i casi di incidenti che 
abbiano implicato dannîì a persone, ed entro tre giorni 
negli altri casi. 

1 datori di lavoro derono altresì comunicare all’Ispet- 
torato stesso entro ventiquattro ore ij casi di irradia- 
zione esterna e di contaminazione che abbiano richiesto 
ta sorveglianza medica di cui al terzo camma dell'arti- 
colo 80, nonchè entre tre giorni dal momento in cui ne 
abbiano avuto notizia i casì di malattia professionale. 


Art. 83. 


Istituti autorizzati 


T datori di lavoro pesseno chiedere all'Ispettorato 
del lavoro competente per territorio. di essere autariz- 
zati ad affidare Fincarico dell'esecuzione della serve- 
glianza fisica e della sorveglianza medica all'Ente va- 
zionale per ia prevenzione degli infortuni o ad istitnti 
prevamente autorizzati dal Ministro per il lavoro e la 
previdenza sociale, ehe risultino idoneamente attrez- 
zati per il disimpegno del servizio e che diano affida- 
mento di esegnirlo con diligenza 6 competenza. L’Ispet- 
torato del lavoro decide sulla richiesta, sentito il medico 
provinciale. 

I datori di lavoro devouo dare conferma del conferito 
Incarico all'Ispettorato del lavoro. 

Gli esperti qualificati e 1 medici autorizzati adibiti 
dall'Ente nazionale per la prevenzione degli imfortani 
o dagli istituti autorizzati devono essere iscritti negli 
clenchi di eui agli artieali TI e 76, e devana uniformarsi, 
nell'espletamento del loro servizio, alle norme del nre- 
sente Capo ed meorrone nelle sanzioni previste dal- 
Tart, Sd, 

L'Ente nazionale per la prevenzione degli Infortuni 
e gli istituti anforizzati devono comunicare all'Ispet- 
torato del lavoro e al medico provinciale le generalità 
degli esperti qualificati e dei medici antovizzati ineari. 
cati della sorveglianza. 

TI Ministro per i! lavoro e la previdenza sociale può 
revocare l’antorizzazione concessa ai predetti istituti 
ove accerti che siano venuti meno taluni dei requisiti 
previsti dal primo comma. 


A rt. Sd, 


Provredimeuti a cavico dell'esperto qualificato 
e del medico auuterizzata 


11 capo dell'Ispettorata del lavoro competente per 
terrttorio, cop ordinanza motivata e previa cantesta- 
ziorie degli addebiti, può disporre, senza. pregludizgio 
delle altre sansioni previste dalla legge, la sospensione, 
nan superiore a sei meri, dall'esercizio delle funzioni 
dall'esperto qualificato 0 del medico antorizzato’ che 
nan pisulti in grado di assolvere il proprio compito in 
moco idoneo, 
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Neî casì più gravi, su proposta del capo dell'Ispet. 
torato del lavoro competente per territorio, îh Ministro 
per il lavoro e Li providenza sociale, di concerto con 


LA Ministro per la sanità e d'intesa con i Ministro per 


la marina mercantile, può disporre la cancellazione 
dell'esperto qualificato 0 del medico autorizzato dagli 
elenchi di cui agli articoli T1 e 76. 

In tal caso il- provvedimento è preso dupo che sia 
stato assegnato all’interessalo un termine di almeno 
trenta giorni per presentare le proprie deduzioni sugli 
addebiti contesta!i. 


Art. Si. 
Ricorsi 


Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro 
ip materia di protezione sanitaria dei lavoratori sano 
esecutite. 

Contro le disposizioni di cui al comma precedente è 
ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previ- 
denza seciale entro il termine di irenta giorni dallu 
data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il 
ricorso deve essero inoltrato al: Ministero per il tramite 
dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio. 
I ricorso non la effetto sospensivo salvo i casi in cni 
la sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato 
del lavoro competente per territorio o dal Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, 

E altresì ammesso ricorso al Ministero del tavoro e 
della previdenza sociale, entro il termine e con le mo- 
dalità di cui al secondo comma, avverso le determina- 
zioni adottate dat capo dell'Ispettorato del lavoro 
competente per territorio, ai sensi dell'art. S4, primo 
comma. Il ricorso nen ha effetto sospensivo salvo i casi 
in cui la sospensione sia disposta dal Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale. 


l Att, SG. 
Ricarso arverso il giudizio del medica autorizzato 


Avverso il giudizio espresso dal medico autorizzato 
nì sensi degli articoli 77 e 78 è ammesso ricorso entro 
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione 
del giudizio stessa, all’Ispettorata del lavoro competente 
per territorio. 

Decanssi trenta giorni dal ricorso all’Ispettarato del 
lavare senza che lo stesso abbia deciso, il ricorso ai 
intende respinto. 

HI provvedimento dell’Ispettorata del lavoro è defi- 
nitivo, 


Art. 87. 


Determinazione delle dosi e concentrazioni 
massime ammissibili 


Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale, di concerto can il Ministra per la sanità, sentita 
il Comitato nazionale per Penergia nucleare, sona fia» 
sati ai sensi delle disposizioni del presente Capa, olive 
quanto previso dall’art. 67: 


4) per i lavoratari professionalmente esposti: 
1) le dosi massime ammissibili ner irradiazione 
globale o parziale dell’arganismo; 


2) i criteri di computo delle dosì per irradiazione 
accidentale ; 
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3) Ia dose massima ammissibile per irradiazione 
eccezionale concordata ; 

b) per i lavoratori non professionalmente esposti, 
le dosi massime ammissibili per irradiazione globale o 
parziale dell’organismo ; 

c) per i lavoratori autonomi e per quelli dipendenti 
da terzi incaricati di particolari compiti nell'ambito 
aziendale, le dosi massime ammissibili; 

d) per i lavoratori di cui alle precedenti lettiere 
a), dh, c): 

1) le concentrazioni massime ammissibili di nu- 
elidi radioattivi nell'aria inalata e nell'acqua potabile; 

2) i valori dell'a efficacia biologica relafiva; 

3) it valore della dose di irradiazione 
accidentale che comporta Ja sorveglianza medica ecce- 
zionale, 


esterna 


Caro IN 


PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE 


Art. 88 


Protezione sanitaria della popolazione 


La tutela sanitaria della popolazione ai fini della 
protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni | 
imizzanti spetta al Ministero della sanità che, a mezzi 
dei suoi organi, esercita Ja vigilanza, anche mediante 
ispezioni, su tntte le sorgenti di radiazioni ionizzanti i 
al fine di prevenire eventuali irradiazioni e contamina- 
zioni della popolazione, contaminazioni dell'aria atmo- 
sferica, delle acque superficiali e potabili. delle acque 
di rifiuto, delle aequie in genere, del suolo, delle so-; 
stanze alimentari e delle bevande. 

Per L'esercizio della vigilanza nelle aziende industriaii 
e commerciali si applica Vart. 68 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. 


Art. SO 


Commissione provinciale 


E° istituita in ogni provincia una Commissione pro. 
vnclale per la protezione sanitaria della popolazione 
contro i rischi da radiazioni ionizzanti. 

La Commissione è presieduta dal medico provinciale 
ed è composta: 

da due laureati in medicina, 
specialista in radiologia; 

da un laureato in fisica o da un esperto qualificato 
seelto nell'elenco di cui al n. 3) dell'articolo seguente ; 

da -un Ispettore medico del lavoro designato dal 
capo dell'Ispettorato del lavoro competente per terri. 
torio. 


dei quali almeno un» 


La Commissione ha fimzioni consultive e resta in ca- 
rica tre anni, 

IL membri della Commissione sono nominati dal me- 
dico provinciale, tenuto conto della loro competenza in 
neteria di protezione contro le radiazioni, di igiene, 
dii iyignie del lavoro che esponga alle radiazioni o di 
fisica delle radiazioni. 


Possono, di volta in volta, essere invitati dal medico 
provinciale a partecipare ai lavori della Commissione 
esperti per l’esame di particolari problemi, in numero 
non superiore a due. 

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzio- 
mario della carriera direttiva amministrativa. del Mi- 
nistero della sanità. 


Art. 90. 
Attribuzioni della Commissione procinciale 


La Commissione provinciale per la protezione sani- 
taria della popolazione contro i rischi da radiazioni 
ionizzali: 


1) esprime, su richiesia del medico provinciale, pa- 
rere circa la domanda di autorizzazione: 

a) all’apaertura ed all'esercizio di istituti, 
[netti medici, reparti, ambulatori in genere, di cui ai- 
|Part, 96; 

i) alla detenzione di sostanze radioattive natnrati 

o artificiali, di cui all'art. 93; 

e) allo smaltimento di 
allPart. 105; 

2) presta la propria consulenza al medico provin- 
ciale circa i problemi della protezione della popola. 
zione contro i rischi da radiazioni ionizzanti; 


#01 


gabi- 


rifiuti radioattivi, di cui 


3) istituisce e mantiene aggiornati, sulla base de- 
! gli elenchi di eni agli articoli 71 e 76, Pelenco proviu. 
i ciale degli esperti qualificati, ai fini della sorveglianza 
[fisica e dei medici autorizzati ai tini della sorveglianza 
i medica della protezione della popolazione. 


| Art. 91, 
Divieti 

L° vietato produrre, importare, mettere in circola- 
izione, impiegare o comunque detenere; 
I 1) prodotti per l'igiene o la cosmesi; 
| 2) insegne, quadranti, disposilivi, vernici, orgetti 
iin genere lmminescenti; 
Î 3) giocattoli; 


lemittenti' radiazioni ionizzanti. 

I° parimenti vietata nella fabbricazione dei prodot'ì 
e manufatti di cui sopra l'aggiunta di sostanze radio- 
attive. 

Per i prodotti di eni ai precedenti commi, eventua.i 
deroghe dovranno essere antorizzate dal Ministro per 
la sanità. 

Tl divieto di eni al primo comma del presente arti- 
colo, numeri 1 è 2, non si applica nei casi previsti dal 
decreto di eni allart. 110. 

vietato altresì Tuso sulle persone di appirecell 
per accertamenti radioscopici o radiografici, che non 
siano effettuati a scopi sanitari o scientifici, 

I anche vietato produrre, importare, mettere in cir- 
colazione, concedere in uso, impiegare apparecchi tele- 
visivi0o tubi a raggi catodici che emettano radiaziovi 
ionizzanii di intensità di dose superiore ai valori indi- 
cati nel decreto di cui all'art. 110. 


Art. 92. 
Comunicazioni concernenti la detenzione di sorgenti 


Oltre a quanto disposto dall’art. 98, chiunque detiene, 
a qualsiasi titolo, sestanze radioattive naturali o arti. 
ficiali, comunque confezionate ed apparecchi contenenti 
dette sostanze, ovvero apparecchi generatori di radia- 
zioni ionizzanti, di qualsiasi tipo, fissi o mobili, deve 
darne comunicazione entro dieci giorni al medico pro- 
vinciale, e, ove di loro competenza, all’Ispettorato del 
lavoro e al comandante di porto, indicando i mezzi di 
protezione posti in atto. 

Qualora sussistano possibilità di rischio per la popo- 
lazione, il medico provinciale, indipendentemente dal 
procedimento penale, prescrive le necessarie misure pro- 
tettive e all'occorrenza dispone il divieto di utilizza- 
zione delle sorgenti. 


Art. 95. 


Nulla osta alla detenzione di sorgenti 


Fuori dei casi previsti da altre disposizioni della 
presente legge in materia di autorizzazione, di nulla 
osta, di licenza di esercizio, chiunque detiene, a qual- 
c'‘asi titolo, sostanze radioattive naturali o artificiali, 
comunque confezionate ed apparecchi contenenti dette 
sostanze, ovvero apparecchi generatori di radiazioni 
ionizzanti, deve essere in possesso di nulla osta rila- 
sciato dal medice provinciale, sentita la Commissione 
provinciale di cui alPart. 89. 

I nulla osta di cui al precedente comma non è ri. 
chiesto per gli apparecchi di roentgendiagnostiea me- 
dica, 


Att. 94. 


Smarrimento 0 perdita: ritrovamento 


Lo smarrimento o la perdita, per qualsiasi causa, di 
sostanze radioattive naturali o artifieiali, comunque 
confezionate e di apparecchi contenenti dette sostanze 
devono essere immedintamente comunicati al medieo 
provinciale, al Comando provinciale dei vigili del fuoco 
‘ompetente per territorio, al più vicino Comando di 
pubblica sicurezza, e al comandante di porto ove di 
sua competenza. 

1l ritrovamento delle sostanze e degli apparecchi di 
eni al comma precedente deve essere immediatamente 
comunicato al più vicino comando di pubbliea sicurezza. 


Art. 95. 
Norme generali di protezione 


Chiunque produce, tratta, manipola, utilizza, com- 
mercia, detiene, ha in deposito, sostanze radioattive 
naturali o artificiali, ovvero impiega apparecchi conte- 
nenti dette sostanze o apparecchi generatori di radia- 
zioni ionizzanti, deve disporre le misure necessarie al 
fine di evitare: 

a) che la popolazione e le persone di cni alle let- 
tere a) e 6) dell’art. 111, escluse quelle sottoposte a 
indagine diagnostica o a trattamento terapeutico, siano 
esposte al rischio di assorbire dosi di radiazioni ioniz- 
zanti superiori alle dosi massime ammissibili fissate con 
il decreto di cui all'art. 111; 
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b) che i mezzi ambientali, ed in particolare l’aria 
atmosferica e le acque potabili, siano contaminati con 
sostanze radicattive in misura tale che vengano supe- 
rati i valori delle concentrazioni massime ammissibili 
fissati con il decreto di cui all’art. 111. 

TN medico provinciale, salvo quanto disposto al Ca- 
po VII, può impartire prescrizioni ai fini della ottem- 
peranza di quanto previsto nel comma precedente. 


Art. 96. 


Apertura ed esercizio di istituti, gabinetti medici, 
reparti ed ambulatori 


Non possono essere aperti e posti in esercizio, senza 
la autorizzazione del medico provinciale, che la rila- 
scia sentita la Commissione provinciale di cui all'arti- 
colo 89, istituti, gabinetti medici, reparti ed ambula- 
tori in genere, ove si impieghino anche saltuariamente: 


a) a scopo terapeutico, sostanze radioattive naturali 
o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze, appa- 
recchi generatori di radiazioni ionizzanti; 
6) a scopo diagnostico, sostànze radioattive natu. 
ali o artificiali. 
Ogni qualvolta siano riscontrate violazioni alle nor- 
ime vigenti, il medico provinciale può disporre l’imme- 
diata chinsura degli istituti, gabinetti medici, reparti 
o ambulatori di cui al precedente comma, 
I 


Art. 97. 
sercizio professionale: qualifiche e divieti 


E° vietato l'esercizio professionale specialistico della 
roentgendiagnostica ai lanreati in medicina che non 
sono muniti del diploma di specializzazione in radio- 
logia. 

La disposizione di cui al precedente comma non st 
applica ai sanitari che prestano servizio negli istituti 
radiologici universitari o nelle divisioni radiologiche 
ospedaliere, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi 
direttori o primari. 

EH vietato l’impiego a scopo terapeutico delle sostan- 
ze radioattive naturali o artificiali, degli apparecchi 
contenenti dette sostanze, degli apparecchi generatori 
di radiazioni ionizzanti ai sanitari che non sono muniti 
del diploma di specializzazione in radiologia. 

E’ vietato l’impiego di sestanze radicattive naturali 
o artificiali a scopo diagnostico e di indagine scien- 
tifica clinica, ai sanitari che non sono muniti del di. 
ploma di specializzazione inerente alla materia trat- 
tata. 

La disposizione di cui al comma precedente ‘non sf 
applica per l’impiego di sostanze radioattive artificia!! 
negli istituti scientifici di Facoltà mediche universitarie 
o nelle cliniche universitarie, purchè il direttore del. 
l'istituto o della clinica ne assuma la responsabilità 


‘delegando un sanitario esperto in materia. 


Art. 98. 


Somministrazione di sostanze radioattive 

I sanitari che, a scopo diagnostico o terapeutico, som. 
ministrano a pazienti sostanze con nuclidi radioattivi 
le cuni attività o concentrazioni siano superiori a quelle 
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fissate con il decreto di cui all'art. 110, devono tenerne 
nota, in appositi registri, e vilasciare a ciascun pa- 
ziente una dichiarazione, dalla quale risultino i nnclidi 
radioattivi somministrati, la quantità e la data della 
sommiristrazione. 


Art, 99. 
Interventi chirurgici 


Gli interventi chirurgici, che comportano la introdu- 
zione nel pazienti di sostanze radioattive o che si svol. 
gano su pazienti portatori di radioattività. devone 
essere compiuti in modo che sia evitala la contamina- 
zione degli operatori e del personale ausiliario, e che la 
esposizione degli operatori e del personale non superi 
1 valori delle dosi massime ammissibili. 


Art. 100. 


Certificati di morte 


Nei certificati di morte di persone cni sono stati som- 
mumistrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta men- 
zione dei nuclidi somministrati, della Joro quantità e 
della dala di sommmistrazione, quali risultano dall 
dichiarazione di cui all'art. 98. 


Art. 101. 


Autopste 


T riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radio. 
actività devono essere eseguiti in modo che sia evitata 
Ja contaminazione dei medici settori e del personale 
ausiliario, e ehe Pesposizione dei medici seitori e de! 
personale non superi 1 valori delle dusi massilne ani 
missihili, 


Art. 102. 


Nulla osta per L'impiego di sorgenti di radiazioni ioniz- 
canti nella ricerca scientifica e nelle attività indu- 
striali, 


Ad eccezione degli impianti di cui al Capo VII, non 
possono essere posti in attività istituti, laboratori, sta- 
bilimenti e reparti nei quali si effettuano, anche sal- 
tuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali 
per le quali vengono ulilizzate sostanze radioattive na- 
turali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze 
e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti senza 
HMonulla osta ai fini della profezione sanitaria. nla- 
sriato dal prefetto, su parere favorevole del medico pro- 
vinciale, dell'Ispettorato del lavoro competente per ter- 
ritorio e, per quanto di competenza, dell'Ispettorato 
provinciale dell’agricoltura, del veterinario provinciale 
& del comandante di porto, 

Qualora sussistano possibilità di rischio per la popo- 
lazione, 11 medico provinerale, indipendentemente dal 
procedimento penale, preserive le necessarie disposi. 
zioni proteifive e, all'occorrenza, dispane il divieto della 
utilizzazione dell'impianto. 


Axt. 103. 
Contaminazione' dell'ambiente 
Qualora nelle operazioni con sostanze radioattive si 
veriichi. una contaminazione dell'ambiente, i datori di 
lavoro, i dirigenti e i proposti, e in ogni caso coloro 


che ne vengono a conoscenza per ragioni di lavoro è 
di servizio devono prendere tutti i provvedimenti per 
eliminare il pericolo di ulteriorì contaminazioni e i 
danno alle persone. 

Nel caso che vi sia pericolo di diffusione della conta- 
minazione alle persone, all'aria, alPacqua, al suolo di 
zone non controllate, le persone di eui sopra debbono 
I darne immediata comunicazione al medico provinciale. 


l 
r 


Art. 104. 
Rifiuti radioattivi; disposizioni generali 
Chiunque produce, tratta, manipola, utilizza, com- 
mercia, detiene, ka in deposito sostanze radioattive na. 
turali o artificiali, deve disporre le misure necessari: 
affinchè la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento 
— trattamento e scarico — dei rifiuti radioattivi solid!, 
liquidi o gassosi, avvengano in modo tale da assicurare 
che non ne derivi pericolo o danno diretto o indiretlo 
ai singoli individui e alla popolazione. 


Art. 105. 


Autorizzazione ullo smaltimento dei rifiuli radivatlivi 


Salvo i casi disciplinati dal Capo VII della presen‘e 
rilegge lo smaltimento dei mfiuti radioattivi solidi. li- 


deve essere autorizzato: 


i o gassosi, deve oriz 

a) per le attività di eni all'art. 98 dal medico pro- 
jvineiale, sentita la Commissione provinciale di cui al- 
Part. 89; 

b) per le attività di cui all’art. 102 dal prefetto, 
isu parere favorevole del medico provineiale che lo ri- 
lascia sentita ln Commissione provinciale di cui al- 
Part, SO. 

Nel caso in cui lo smaltimento interessi il mare ier- 
ritoriale 0 le acque interne, partecipano ai lavori dei 
Commissione di cui all'art, S9 i rappresentanti dele 
Amministrazioni interessate. 

Le antorizzazioni di cui sopra vengono concesse ini 
funzione della recettività dell’ambienfe e del numero 
delle autorizzazioni previste. 

Le autorità indicate al primo comma del presente 
articolo ‘provvedono a trasmettere copia della domanda 
di autorizzazione al Comitato nazionale per l'energia 
nucleare, pet gli eventuali adempimenti di cui all'art. 37 
del Trattato istitutivo della Comunità enropea delli 
energia atomica, 


Art. 106. 


Sorveglianza e rilevamenti riguardanti lo smaltimento 
dei rifiuti radioattivi 


Chiunque esplica le ‘attività indicate alPart. 101, è 
tenuto a predisporre gli opportani mezzi di rilevament' 
e di sorveglianza atti a consentire Je valutazioni ne- 
cessarie per assicurare che siano rispetiate le preseri. 
zioni di cui all'articolo stesso e quelle contennte nelle 
autorizzazioni di cui all’art. 105, o che non siano supe. 
rati i valori di cui all'art. 110. 

1? in facoltà del Ministero della sanità in ogni caso, 
del Comiiato nazionale per l'energia nucleare nel caso 
di attività di eni ai Capi VI e VII e del medico pro. 
vinciale nel caso delle attività indicate negli articoli 
(96 e 102, di prescrivere la adozione di ‘adeguati dispo- 
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sitivi e provvedimenti, nonchè di ulteriori mezzi di rile- 1) coordina le misure effettuate da Amministrazio 
vamento e di sorveglianza necessari ai fini della prote- |ni, da istituti e da enti, riguardanti la radioattività 
zione sanitaria, specie nelle località ove coesistono più | dell'atmosfera, delle aeque, del suolo, delle sostanze 


fonti di rifiuti radioattivi. 


Art. 107. 
Registrazione dei rilevamenti 


T risultati dei rilevamenti eseguiti in base al disposto 
dell’articolo precedente debbono essere registrati e co- 
momeati, se richiesti, al medico provinciale, all’Ispet- 
torato del lavoro e al Comitato nazionale per Penergia 
nucleare. 


Art. 108. 


Siluuzioni eccezionali 


Qualora, nel corso delle operazioni con sostanze ra- 
dioattive e di quelle relative alla raccolta, all’allonta- 
namento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, si 
verifichino eventi che possono comportare rilevante con- 
taminazione dell’aria, delle acque e del suolo di zon> 
non controllate, coloro che effettuano dette operazioni 
sono tenuti: 


e) ad informare immediatamente il Prefetto ed il 
medico provinciale, nel caso si tratti delle attività di 
cm agli articoli 96 e 102; il prefetto, il medico pro. 
vinciale, il Comitato nazionale per Venergia nucleare, 
‘ nonchè 1 comandante del compartimento manmttimo 
- quanto gli eventi stessi interessino gli ambiti portnali 
e le altre zone di demanio marittimo e di mare terri- 
toriale, nel caso si tratti delle attività di cui ai Capi VI 
e VII; 

b) a prendere tutte le misure atte a ridurre la con. 
taminazione radioattiva delle zone non controllate ui 
valori minimi possibili, ad evitare pericolo o danne 
diretto o indiretto per i singoli individui e per la po 
polazione, e ad osservare le eventuali disposizioni im- 
parute dal medico provinciale. 

Nel caso in cui gli eventi di cui al precedente commi 
st configurino come stato di emergenza nucleare, valgo- 
no in quanto applicabili le disposizioni di cui al Capo N. 

Con decreto del Minisiro per la sanità, sentito il 
Comitato nazionale per Venergia nucleare, sono stabi: 
liti i livelli di contaminazione dell’aria, delle acque 
e del suolo, delle sostanze alimentari e delle bevande 


tl di sopra dei quali si applicano le disposizioni di cui } 


al presente articolo. 


Art. 109, 
Controllo sulla radioattività ambientale 


Il controllo sulla radioattività ambientale e degl’ 
alimenti spetta al Ministero della sanità. 

\i fini del controllo sulla sorveglianza localg di cui 
all'art. 57 della presente legge e per gli effetti de!. 
Part. 35 del Trattato istitutivo della Comunità euro- 
pea della energia atomica, il Comitato nazionale per 
Fenergia nucleare, secondo le direttive impartite dai 
Ministero della sanità e di intesa con il Ministero 
stesso: 
sua) coordina le misure effettuate a norma dell’art. 57 
verificando le modalità di esecuzione e promuovende 
entteti di normalizzazione; 


alimentari e bevande, seguendo le modalità di esect- 
zione e promuovendo criteri di normalizzazione ; 

c) promuove la installazione di stazioni di preleva- 

mento di campioni e le relative misure di radioattività, 
quando ciò sia necessario per il completamento di una 
organica rete generale di rilevamento su scala nazio- 
i nale; 
1) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del Tra! 
itato istitutivo della Comunità europea della energi. 
atomica. alla Commissione della Comunità le informa 
zioni relative ai rilevamenti effettuati. 


Art. 110. 


Escnzioni 


Sono determinati con decreto del Ministro per la sa- 
i nità, di concerto con il Ministro per l'industria e per 
il commercio, sentito il Comitato nazionale per Penes- 
gia nucleare, i valori delle attività totali, delle concen- 
trazioni dei nuclidi radioattivi. e delle intensità di dose 
di esposizione al di sotto dei quali non si applicano "e 
disposizioni di cui agli articoli 91, 92, 93, 94, 98, 182 
je 105. 

Lo stesso decreto determina 1 requisiti che le sor 
genti devono possedere affinchè ad esse possa appli. 
Icarsi l'esenzione. 


Art. 111. 


Determinazione delle dosi e concentrazioni 
massime ammissibili 


Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto 
con il Minfstro per il lavoro e la previdenza sociale, 
sentito il Comitato nazionale per l'energia mucleare. 
:sono stabiliti i valori delle dosi massime ammissibili 
e delle concentrazioni massime ammissibili, nonchè i 
valori della efficacia biologica relativa: 


a) per la popolazione nel suo insieme; 
b) per i gruppi particolari della popolazione. 
L’esereente è tenuto a provvedere alla sorveglianza 
fisica nelle zone sorvegliate, per assicurare che non 
vengano superati i valori delle dosi e delle concentra- 
‘zioni massime ammissibili. 


Caro X 


STATO DI EMERGENZA NUCLEARE 


i 


Art. 112. 
Piano di emergenza esterna 


Per assicurare la protezione, ai fini della pubblica 
incolumità, della popolazione e dei beni dagli effetti 
dannosi derivanti da emergenza nucleare per ciascano 
degli impianti previsti dagli articoli 37 e 38 della pre- 
sente legge, deve essere predisposto un piano di dber- 
genza esterna. 


Supplemento ar 


Art. 119. 
Contenuto det piano di emergenza esterna 


1 piano di emergenza esterna prevede l'insieme coor-. 


dinato delle misure da prendersi dalle Autorità re-| 


sponsabili in caso di incidente dell'impianto nucleare 
che comporti pericolo per fa pubblica ineolamità. 


Art. 1H. 
Presupposti del piano di emergenza esterna 
Ai fini della compiazione del piano di emergenza 


esterna il titolare dell'antorizzazione o del nulla osta 
dell'impianto nucleare, centocinquanta giorni prima di 


procedere alla esecuzione di prove ed operazioni con 
combustibile nucleare, ivi comprese quelle di carica- 


mento del combustibile stesso, ovvero qualora si tratti 
di impianto di trattamento, di combustibile irradiato, 
prima di procedere alla esecuzione di prove con detto 
combustibile, ivi comprese quelle della sua immissione 
nell'impianto stesso, deve fornire al Comitato nazio: 
vale per l'energia nucleare ta seguente documenta. 
ni9H i 

1) il rapporto intermedio di sicupezza:: 

2) il rapporto tecnica contenente: 

a) Vesposizione analitica delle presumibili condi. 
zioni ambientali pericolose per la popolazione e per i 
beni, derivanti dai singoli incidenti nucleari credibili, 
in relazione alle caratteristiche stratturali e di eserci. 
40 dell'impianto, e delle prevedibili loro tocalizzazioni 
ed evoluzioni nel tempo; 

6) la descrizione delle attrezzature predisposte 
per il rilevamento e la misurazione della radioattività 
nell'ambiente circostante Vimpianto, im caso di mer 
dente, e dei sistemi del loro impiego. 

1? Comitato nazionale per l'energia nucleare esami- 
Ra Îl rapporto intermedio di sicurezza ed il rapporto 
teonice e li sottopone, unitamente ad una relazione cri- 
tica elassuntiva, al parere della Commissione teenica 
di eni all'art. 11 dalla presente legso. 

Il rapporto ternieo, munito dei parere della Com- 
missione tecnica, 
Male per Penergia nurleare, non oltre trenta giorni dal 
suo ricevimento, al Ministero dell'interno che lo invia, 
entro venticinque giorni, al prefetto competente pet 
territorio, unitamente ad uno schema contenente i ii- 
nananenti generali della pianificazione che sarà attuata 
dal Comitato di eni al suceassivo articolo, 

Un esemplare dello schema viene trasmesso, per co- 
noscenza, ai Ministeri 1 cun organi provinciali sono 
tTappresentati nel Comitijfa stesso. 


Art. 115. 
Compilazione del piaua di emergenza 
Il pito è compilato. nel termine di quaranta giorni 
Gal ricevimento della documentazione di cuj al terzo 
connia dell'articolo precedente, da ‘un Comitato isti- 


inito presso di Prefettura della Provincia ove ha sede 
l'impianto, e composto come segue: 


1) questore; 
2) comandante provinciale dei Vigili del fupra:; 


viene trasmesso dal Comitato nazio. | 
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3) comandante dei Carabinieri; 

4) medico provinciale; 

5) ispettore medico dell'Ispettorato del lavoro com- 
petente per territorio; 


6) veterinario provinciale; 

7) capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricol 
(ura; 

8) ingegnere capo del Genio. civile; 

9% un rappresentante del competente Tspeltorato 


compartimentale della motorizzazione civile e dei tra- 
sporti in concessione; 

10) an rappresentante del competente (Comparti 
mento delle ferrovie dello Stato; 

11) un rappresentante del competente Comando mi- 
litare territoriale; 

12) un rappresentante del Ministero dell’industria 


fe (tel commercio,; 


19) direttore provinciale delle Posta e telegrafi; 
14) gun ufficiale di porto designato dai capi del Com- 
partimenti marittimi interessati. 


Possono essere chiamati a partecipare ai lavori di 


| detto Comitato, che opera alle dipendenze del prefetto, 


uno 0 più esperti nucleari designati dal Comitato nazio- 
tale per Panersia nucleare cd il direttore responsabile 
dell'impianto. 

Tr Comando provinciale dei vigili del fuoco esplica i 
compiti di segreteria ed attua il coordinamento dei la- 
vori del Comitato. 


Art. 146. 


Approvazione del piuno di emergenza esterna 


Il piano di emergenza esterna compilato dal Comilalo 
di cui al precedente arlicolo viene trasmesso dal pre- 
feito al (Comitato nazionale per energia nucleare il 
quale, sentita la Cammissione fegnica, lo invia, inmnita 
di eventuali osservazioni nel termine di trenta giorni 
dal ricovimento al Ministero dell'interno per Vappro- 
razione, 

L'approvazione deve intervenire entro dieci giorni. 

Un esemplare del piano approvato viena quindi tra- 
smesso dal Ministero dell'interno al Comitato naziona-. 
le per F'energia nucleare ed ai Ministeri rappresentati 
nel Comitato di cui all'art, 115 nonchè al prefetto e, a 
cura di quest'ultimo, a ciascun nflifio rappresentato 
nel Comitato di cui all'articolo precedente. 

Il prefetto, non oltre trenta giorni dal ricevimento 
del piano, compie infti gli adempimentj necessari per. 
assicurarne l'attuazione in caso di emergenza. 

Sempre a enta del prefetto, un esemplare del piano 
viene notificato anche al titolare dell'anforizzazione @ 
del nulla osta. 

TI Comitato nazionale per lenergia nurleare provra- 
de all'inoltra alla Comunità engopea dell'energia ato 
mica del piano di emergenza, ai fini degli adempimenti 
di eui all'art. 17, paragrafo fi, lettera 4) delle direttive 
che fissano Je norme fondamentali relalive ala prote: 
gione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contra 
i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanfi, emana- 
te dal Consiglio della (Comunità enropea dell'energia 
atomica il 2 febbraio 1959. 
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Art. 117. 


Retisione cd aggiornamenti del piano 
di cmergenza esterna 


H piano di emergenza esterna deve essere, a cura del 
Comitato di cai all'art, 115, semestralmente riveduto 
ed eventualmente aggiornato in relazione ai mutamenti 
sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valuta- 
te e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico 
e.nelle modalità per l'impiego dei mezzi previsti. 

Il piano di emergenza esterna deve inoltre, a cura 
del Comitato di cui all’art. 115, essere riveduto ed ag- 
giornato ogni biennio, allo scope di adegnarlo alle mu- 
tate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tec- 
mea e dei mezzi disponibili. 


Art. 118. 


Compilazione del piano di cmergenza 
esterna interprovinciale 


Un piano di emergenza esterna, nei casi di prevedi- 
bile estensione del pericolo per la pubblica incolumità 
e del danno alle cose da incidente dell'impianto nu- 
eleare a più Provincie, deve essere contemporaneamente 
compilato, per ciascuna Provincia, dal Comitato isti- 
tuito presso la Prefettura e composto nel modo previsto 
dall'art. 115, presia intesa fra i prefetti delle Provin- 
me interessate. 

1} cnordinamento dei piani provinciali è demandato 
al prefeito della Provincia ove ha sede l'impianto eni 
«i rMeriscono i singoli piani provinciali. 

Si applicano le disposizioni degli articoli 113. 114 
Ji6 e 117. 


Art. 119. 


Denuncia dell'emergenza nucleare 


Il direttore responsabile di un impianto nucleare bn 
Fobbligo di dare immediata comunicazione al prefetin 


ed al comandante provinciale dei vigili del fuoco di! 


qualsiasi incidente nucleare che comporti pericolo per 
Ja pubblica incolamità o pericolo di danno alle ‘cose, 
indicando sommariamente le misure adottate per con- 
tenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per l’at- 
tuazione del piano di emergenza esterna. 

Lo stesso obbligo incombe al direttore responsabiie 
per qualsiasi evento o aliormalità, che possa far temere 
l'insorgenza di un pericolo per Ja pubblica incolumità. 


JT} Comando provinciale dei vigili del fuoco deve dare j 


con urgenza le comunicazioni di cui al primo comma 
al medico provinciale. 


Art. 120. 
Avviso di pericolo a Provincie limitrofe 


Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pub- 
Blica incolumità 0 di danno alle cose possa estendersi 
a provincie limitrofe, il comandante dei vigili del fuoco 
della Provincia in cui è ubicato Yimpianto ne dà imme- 
dialo avviso ai comandanti provinciali’ dei vigili del 
fuoco interessati, i quali ne informano immediatamente 
i rispettivi prefetti. 

la modo analogo provvede 1 Autorità di pubblica si. 
curezza. 


Art. 121. 


Attuazione del piano di emergenza esterna 

Il comandante dei vigli dei fuoco, resosi conto dei 
l'entità del pericolo anche a mezzo di accertamenti d'- 
i retti, attua î primi interventi di propria competenza è 
ricltiede ni responsabili degli altri settori interessati a: 
piano Fadozione delle misure previste nel piano stesso. 


9 


dg e 


Art. 1 
Attribuzioni e poteri del prefetto 


Ai fini dell'attuazione del piano, il prefetto: 


a) determina con ordinanza, sentito il Comitato di 
cui alPart. 115, la zona riconosciuta di pericolo e sia- 
bilisce Je modalità per l'accesso e Ja circolazione del'e 
i persone, delle merci e dei mezzi di trasporto entro 1 
zona: stessa; per le zone portuali chiede al Comandante 
di porto di provvedere nell'ambito delle proprie com- 
petenze; 


b) sovrainfende a tutti i servizi di intervento e di 
soccorso avvalendosi del Comitato di eni all'art. 115; 


6) adotta tutte le misure che la gravità del caso 
impone nell'interesse della pubblica incolumità. 


Nel caso in cui. nonostante le misure adottate dal di- 
rettore responsabile dell'impianto, Vimpianto stesso 
esca fuori controllo, con conseguenze sempre più gravi 
“per la pubblica incolumità, il prefetto, udito il parere 
tdlegli esperti nueleati del Comitato nazionale per FPener- 
i gia nucleare e, ove lo ritenga, di altri esperti, adotta i 


‘iprovvedimenti necessari per far cessare lo stato di 


! pericolo, 

Gli esperti di cui al comma precedente sono inviati 
sul posto con il mezzo più celere, non appena il Pre- 
fetto abbia dennuciato al Comitato nazionale per l'e- 
nergia nucleare ed alle altre Amministrazioni interes- 
safe lo stato di emergenza. . 

TI prefetto è inolire tenuto a dare al Ministero del- 
i l'interno immediata comunicazione di ogni incidente 
che abbia per conseguenza una irradiazione della popo- 
lazione, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17, pa- 
iragrafo 5. lettera c) delle direttive che fissano Je norme 
! fondamentali relative alla protezione sanitaria della 
i popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti 
i dalle radiazioni ionizzanti, emanate dal Consiglio della 
Comunità europea dell'energia atomica il 2 febbraio 
1959. 


i 
il 
' 


Caro NI 
NORME PENALI 


Art. 123, 


Violazione dell'obbligo di cui all'art. 30 


I detentori di materie fissili speciali, di materie 
igrezze e minerali, nonchè di materie radioattire che 
non tengono o tengono irregolarmente la contabilità 
delle dette materie, sono puniti con l'ammenda da lire 
500.000 a L. 5.000.000 se la violazione riguarda materie 
fissili speciali o materie grezze, è con Pammenda da 
L. 50.000 a L. 500.000 se la violazione riguarda minsrali 
o materie radioattive. 


to 
(es) 


Art. 124. 
Abusivo esercizio del commercio di categoria A 


Chiunque mette in esercizio, senza il nulla osta di 
cu all'art, 88, locali destinati al commercio di cate- 
goria A è punito con l'ammenda da L. 300.000 a tire 
1.000.000, 


de 
20. 


Art. 


Abusivo e irregolare esercizio 
del commercio di categoria 


Chiunque mette in esercizio, senza il nulla osta di 
cui all'art. 84, locali destinati al commercio di cate- 
gora B, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno 
con l'ammenda da L. 300.000 a EL, 2.000.000, 
Chiunque, avendo ottenuto il nulla osta, non osserra 
le particolari prescrizioni stabilite per Vesercizio com- 
inereiale di categoria B, è punito con Varresto fino a 
ire mesi o con Vammenda da L. 300.000 a L. 1.000.000. 


sd 


Art. 120. 


Onressa 0 îrregolare tenuta 
del registro delle operazioni commerciali 


Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente 
il registro prescritto dall'art. 86, è punito con lam. 


menda da L. 200.000 a L. 1.000.000. 


27. 


Art. 1 


di progetti particolareggiati di impianti nucleari 


Tl titolare dell'antorizzazione di eni all'art. 6 della 
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e il titolare del nulla 
osta di cui allPatt. 88 della presente legge che meltono 
in esecuzione progetti particolarveggiati di impianti 
nucleari senza Vapprevazione del Comitato nazionale 
per l'energia nucleare, prevista dal primo comma del. 
Part. 42, sono puniti con Varresto da sei mesi ad un 
amno o con l'ammenda da L. 500.000 a L. 5.000.000. 


Art. 128. 
Violazione del regolamento di esercizio 


Chiunque viola le prescrizioni del regolamento di 
esercizio, previsto dagli articoli 8 e 47, è punito con 
l'arresto fino a sei mesi 0 con Pammenda da L. 200.000 
it L. 2.000.000. 


Att. 129. 
AUbandono del posto di lavoro 
Chinuique, in violazione degli obblighi stabiliti dal 


lart. 49, abbandona il posto di lavoro è punito con 
Varresio fino ad un anno, 


Art. 150. 
Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, 
del'uulla osta e della licenza di esercizio 


Chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autoriz- 
zazione, nel nulla osta o nella licenza di esercizio di 
un impianto nucleare, di cui al Capo VII, è punito 
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 
J.. 500.000 a L. 1.000.000, 
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Art. 181, 
Violazione delle dispasizioni di cui all'art, 55 


Chiunque mette in esercizio gli impianti di cui al- 
art. 54, senza la relativa autorizzazione è punito con 
Parresto da tre mesi ad un anno o con Fammenda da 
L. 500.000 a L. 2.000.000. 

Le stesse pene sì applicano a chi non osserva le pre- 
serizioni stabilite dal Ministro per Pindustria o per il 
commercio nel decreto di autorizzazione 0 nella Heenza 
di esercizio. 


do) 


CRSNSN 


Art. 
Costruzione c commercio di apparecchiature 
non conformi alle disposizioni di legge 


Chiunque costruisce, pone in commercio 0 comunque 
in uso sorgenti in violazione del divieto stabilito dal- 
l'art, 58, è punite con l'ammenda da L. 300.080 a live 
1.000.000. 

La condanna importa la confisca delle sorgenti. 


na 
el 


Avt, 1 
Contravrenzioni commesse dai datori di lavoro, 


dui dirigenti e dai direttori delle miniere 


I datori di lavoro, i dirigenti, i divettori delle mi- 


niere sono puniti; 

«) con Pammenda da L. 1,600.000 a L. 5.000.000 
per Pinosservinza delle novme di cui agli articoli 20, 
i primo comma, Gil, lettera e), 62, quarto comma, 65, 
primo comma, 6, primo comma, 67, lettere a) e db), 
168, 69, 70, primo comma, 75, primo comma, 77, settimo 
comma, 79, primo conuna, 80, primo e secondo comma. 

Nei casi di maggicre gravità i trasgressori sono pu- 
niti con lo arresto fino ad un anno; 

Db) con l'ammenda da TL. 800.000 a L. 4.000,000 per 
Linusservirizi delle norme di agli articoli 18, anarta 
comma, 19, 21, primo comma, 22, 24, primo comma, 
25, 61, lettera e), 62, secondo commi, fi3, terzo comma, 
67, lettera €), 72. ultimo comma, 74, 77, primo comma, 
78, primo, quarto e quinto conuna, ST, primo comnia; 

c) cen Pammenda da L. 500,000 a L. 2,000,060 
per l'inosservanza di tutte le altre narme contennte 
nei Capi IV e VIII della presente legge. 


Quai 
Lur 


Art. 184. 
Contriccenzioni commesse dai preposti 


I preposti suno puniti: 


a) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 800.000 ‘per 
inosservanza delle norme di cui agli articoli 61, let- 
tere A) ed €), 62, primo e secondo comma, 67, leltere 
a) e Db). 

Nei casì di maggiore gravità i trasgressori sono pu- 
niti con lo arresto fino a sei mesi; 

h) con l'ammenda da L. 100,000 a L. 200,000 per 
l'inosservanza delle norme di cui all'art. 61, lettere 
a), b), c); 

c) con l'ammenda da L. 50.000 a L, 100.000 per 
l’inosservanza di tutte le altre norme di coni ai Capi IV 
e VIII della presente legge, 


Art. 133, 
Contravvenzioni commesse dai levoratori 


I lavoratori sono punti: 


a) con Fammenda da L. 20.000 a L. 100.900 per 
VPinosservanza delle norme di eni agli articoli 29, let- 
tere 0), dì, ec), Gt, lettere d), d), e). 

Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono pu- 
niti con lo arresto fino a sei mesi; 

b) con l'ammenda da L. 20.900 a L. 50.000 
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 29, 
tere €), c), 64, lettere a), c), 65, secondo comma. 


per 
let- 


Art. 186. 
Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati 
e dei medici autorizzati 


Gli esperti qualificati incaricati della sorveglianza 
fisica ed 1 medici autorizzati mcearicati della sorve- 
glianza medica, sono pumiti con laminenda da lire 
300.000 a L. 2.000,000 per l'inosservanza delle norme 
contenute nei Capi IV e VITI della presente legge. 

Nei casi di maggiore gravità i trasgressori sono pu- 
niti con l'arresto fino a sei mesi. 


Art. 197. 
Superamento dei valori massuni ammissibili 


Fuori delle ipotesi previste dagli articoli 1 154,185! 
e 186 chiunque viola le disposizioni della presente! 
legge in modo da esporre la popolazione o singole per. | 
sone, escluse quelle sottoposte a mdagine diagnostica 
o a trattamento terapeutico, al rischio di assorbire; 
Gosi di radiazioni ionizzanti superiori alle dosi mas- 
sime ammissibili, ovvero in modo da determinare 1) 
pericolo di superamento delle concentrazioni massime | 
ammissibili nell'aria malata o nelle acque. petabiti, 
è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con 
l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000. 

Nei casì di grave o continuato superamento dei va- 
lori massimi ammissibili, il contravventore è punito 
con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 e con 
l’arresito fino a un anno, 

Indipendentemente dal procedimento penale, il Mi- 
nistero della sanità o 1 medico provinciale possono 
. disporre la chiusura dell'impianto o la sospensione 
dell’attività prescrivendo all’occorrenza le misure pro- 
tettive necessarie. 


no 
DI 


Art. 188. 
Violazione dei divieti di cui allVart. 91. 


Chiangne viola le disposizioni di cui all'art. 91 è pu- 
nito con l’ammenda da L. 500.000 a L. 5.000.000. 


Art. 139. 
Omessa comunicazione di detenzione di sorgenti 


Chiunque omette la comunicazione di cui all’art. 92 
è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 500.000. 


Art. 140. 
Detenzione abusiva di sorgenti 
Chiunque detiene sorgenti senza il nulla osta pre- 


scritto dall'art. 93 è punito con l'ammenda da lire 
500.009 a L. 3.000.000. 
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Art. 101. 

Apertura ed esercizio abusivo dì istituti, 
gabinetti medici, reparti ed ambulatori 
Chiumque apre o pone in esercizio istituti, gabinetti 
medici, reparti ed ambulatori ove si impiegano sostanze 
‘adioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti 
dette sostanze, apparecchi geueratori di radiazioni 


ionizzanti a scopo terapeutico 0 sostanze radioattive 


naturali o artificiali a scopo diagnostico senza l'anto- 
rizzazione del medico provinciale prescritta dall'arti. 
colo 96, è punito con l'ammenda da L. 500.000 a lire 
1.000.000. 
Art. 142, 
Esercizio professionale abusivo 
Il sanitario che viola le disposizioni di cuni all'arti- 
colo 97 è punito con Pammenda da L. 500.600 a lire 
2.000.000. 
Art. 143, 
Violazione delle disposizioni di cui all'art. 102 
Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 102 è 
punito con Fammenda da L. 500.000 a L. 2.000.000. 


Art. HH. 
Violazioni delle disposizioni di cui all'art. 105 
Chiunque viola le disposizioni di ewui all'art. 105 è 
punito con Vammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000. 
Nei casi di maggiore gravità è punito cou L'arresto 
da sei.-mesi ad un anno. 


Att. 145. 
Contravrvenzione alle altre disposizioni del Capo 1X 
Fuorì delle ipotesi previste dagli articoli 188, 139, 
140, 141, 142, 1483, 14 chiunque viola le disposizioni 
del Capo IX, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a 
1. 2.000.000. x 


Art, 140. 
Omessa denuncia di emergenza nucleare esterna 
Il direttore responsabile dell’impianto nucleare che 
omette la denuncia prescritta dalPart. 119, è punito 


con l'arresto da sei mesi ad nun anno o con Vammendi 
da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. 


Art. 147. 
Violazione dell'ordinanza del Prefetto 
in casi di emergenza nucleare esterna 
Chiunque viola le prescrizioni contenute nell’ordi- 
nanza emessa dal prefetto ai sensi dell'art. 122 per 
l'emergenza nucleare esterna è punito, se il fatto non 
costituisce più grave reato, con l'arresto fino a séi mesi 
o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 1.000.000. 


Capo XII 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINATI 


Art. 148. 
Esercizi commerciali 


Nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della 
presente legge gli esercenti commerciali considerati 
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=: 


mancanza degli organi e dei servizi statali esercilino Ie 
attribuzioni corrispondenti. 

Per l’utilizzazione di tali organi e servizi le compe- 
tenti Amministrazioni statali possono impartire, sen- 
tite le Regioni interessate, disposizioni alle quali gii 
organi regionali devono attenersi 


nell'art. 32 debbono munirsi del nulla osta previsto 
dagli articoli 33 e 34. 

Qualora non ottengano il prescritto nulla osta, gli 
stessi debbono cessare da ogni attività commerciale. 


Art. 149. 
Impianti nucleari costruiti o în funzionamento prina 


della data di cnirata «n vigore della presente legge Art. 151. 


Per gli impranti nucleari di cui al Capo VII, co- ER O EA A 
strniti o in funzionamento prma della data dell’en- 
trata in vigore della presente legge, il Ministero della 
industria e del commercio nel termine di un anno dalla 
entrata in vigore della legge stessa, richiede al Comi- 
rato nazionale per energia nucleafe di esprimere pa- 
reve sulla conformità degli impianti alle disposizioni 
di protezione e sicurezza stabilite dalle presenti norme. 

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare esprime 
il proprio parere, sentita la Commissione tecnica per 
gli impianti per i quali detta Commissione deve essere 
sentita a termini della presente legge. 

Il Ministro per l'industria e per il commercio per 
gli impianti di cni al presente articolo può stabilire 
speciali prescrizioni per l'adeguamento alle norme deila 
presente legge. Qualora l'impianto non venga adeguato, | 
secondo le prescrizioni, nel termine assegnato, il cn 


Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o in- 
compatibili con quelle stabilite dalla presente legge. 

Oltre quanto disposto dalFart. 34 della legge 31 di- 
cembre 1962, n. 1860, nulla è innovato nelle compe- 
tenze attribuite dalle leggi vigenti al Ministero della 
marina mercantile, e alle autorità da esso dipendenti, 
a bordo delle navi, nei porti e per il Demanio marit- 
timo. 


Art. 152. 
Entrata ur vigore 


server tnein___o i in 


Le disposizioni della presente legge, eccetto quelle 
del Capo IX, entreranno in vigore tre mesi dopo la 
sua pubblicazione nella Gussellu Ufficiale, 

Le disposizioni del Capo IN, fatta eccezione per Par- 
ticolo 97 che entra in vigore tre anni dopo la pubbli- 
cazione della presenie legge nella Gassetta Ufficiale; 
entreranno in vigore un anno dopo la predetia pubbli. 
cazione. 


nistro per l'industria e per il commercio può sospen- 
dere la costruzione 0 il funzionamento dell'impianto 
sfesso. 

Per le altività di cni all’art. 102, in funzionamento 
prima della data dell'entrata in vigore della presente 
legge, il medico provinciale e, per quanto di compe- 
tenza, VIspettorato del lavoro, Ispettorato provinciale 
stell'agricoltura, il veterinario provinciale e il coman- 
dante di porto, possono imporre prescrizioni per ade- 
guare delte attività alle disposizioni della presente 


legno. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserto nella Raccolta ufticiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica Italiana. E? fatto obbligo & 
chiunque spetii di osservarlo e di farlo osservare, 


Dafo a Roma, addì 13 febbraio 1964 


SEGNT 


Moro — MebIici — SanaGar 
— Reiap — Bosco — 
SPAGNOLLI + MANCINI 


Regioni a Statuto speciale 


Nelle Regioni a Statuto speciale si applicano le 
norme della presente legge, intendendosi sostituiti agli 
organi e servizi, quivi previsti, quelli regionali, che in 


isto, il Guardasigilli: REALE 
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1951 


& I 

Art, 150. | 
| 
| Alti del Gorerno, registro n. 182, foglio-n. 109. — VILLA 


UMBERTO PETTINARI, dir20ore 
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